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Ous voici arrivés a ceux d’entre les edifices de Palladio qui appartiennent à 
la partie la plus noble & la plus ornée de Г Architecture, се à dire à cel- 
le que tous les ages & toutes les Religions ont confacree à leurs Divinités. 

les hommes de tous les tems ont prodigué leurs etudes & leur argent pour. imaginer 
ёс bâtir des maifons pour les Dieux, & la fuperftition пийенеше du peuple n'y a 
pas moins contribué que l'ambition faftueufe des Grands. Les anciens monumens de 
la Grece & de Rome font des preuves convaincantes que l'induftrie & l'opulence ont 
fait à l'envi les plus grands efforts pour rendre magnifiques & impofantes ces prifons 
des fauffes Divinites; ce qui a acquis aux Architectes qui les ont exécutés la plus 
grande reputation; car ils ont employé toutes les reflources de leur genie pour eléver 
des bâtimens qui ont illuftré les fiécles paffés, & qui excitent meme de nous jours la 
plus jufte admiration. Vitruve (1), Alberti (2), Serlius (3), Palladio (4), Sca- 
mozzi (5) & tant d’ autres nous ont laiffé les defcriptions & les defleins de ces an- 
ciens edifices. Nous nous arréterons à Palladio, qui, dans le IV.” de fes Livres, 
parle de tout ce qui peut, dans ce genre, fatisfaire les 6 . 

Dans I Avant-propos du méme Livre il dit que ۶ 2 ef des båtimens ой il foit effen- 
tiel d’ employer tout fon induftrie pour les divifer avec de jufles mefures СУ dans la plus ۵ 
proportion , ce font les Temples, dans les quels Dieu, qui ef Й Auteur de toutes cbofes , СУ cea 
dui dont nous tenons tout, doit être adore par les hommes, СУ glorifie , autant que mos forces le 
permettent , avec la plus vive reconnaifjance pour Jes bienfaits. С eft pourquoi, fi les bommes 
mettent tant de foin à choifir 4 excellens Architedles Фо d babiles artifies pour batir leurs pro» 
pres maifons, ils w en fauraient trop avoir lorfqu il Я agit d elever des Eglife; Су fi, dans les 
premieres و‎ 2/5 ont principalement en vue les comodites , dans le fecondes als doivent avoir ¿card 
furtout å la dignité (Y å la grandeur de Р Etre qu'on y doit adorer. 

Paliadio prouve dans la fuite que nous fommes obligés à decorer les Temples avec 
tous les ornemens poflibles, & qu'il faut les batir avec une telle proportion, que I enfemble 
de toutes les parties prefente aux yeux la plus agreable barmome, © que chacune en particulier 
ferve exadlement å I ufage au quel elle أله‎ асте. П fait mention des Temples bâtis par 
les Grecs & les Romains; enfuite il exhorte les Amateurs à lire fon Livre, parcequ’ 
il leur fervira beaucoup pour entendre Vitruve, dont les Temples, par leur forme & 
leurs difpofitions , lui ont و6‎ dit-il, du plus grand fecours; 1 ajoute que les Archi- 
tectes apprendront, en examinant ces formes fi elegantes «с fi proportionnees, com- 

diverfifier les edifices fans s'éloigner des règles de I Art. 


ment on peut 
| Les 

(1) Vitruve, dans le Liv. Ше, chap. 1. nous fon Liv. УП. chap. 3, que l'art de Баси 
donne des regles pour former des Temples ne prefent point d'edifice qui exige plus 
uadrangulaires & ronds intérieurement , mais de genie عق‎ d’indufteie pour le fituer de 
de différentes figures dans l'exterieur. Il fait l'orner qu un Temple; car, dit-il, un Tem- 
mention du Temple à antes que T on voyait ple bien bari & bien decoré forme le prin- 
aux trois Fortunes prés de la Porte Colline; cipal ornement d'une ville; de plus сей 
de celui qui а la Façade à tetraftyle, dans la meifon des Dieux. П voudrait que ces 
lise Tiburtine, дефіс à Jupiter ё а Fau- fortes de batimens fuffent d'une telle beau- 
ne; de celui de Jupiter, appellé Pevipteros و‎ té, qu'on n'en püt pas imaginer autant pour 
dont Muzio eft l'inventeur, des faux-afpedts, ceux des autres genres. Aprés avoir indiqué 
dont Ermogene Alabandco avait donné Г les fituations les plus convenables pour elé- 
exemple à Magnefia, & du Temple d' Apol- ver les Temples, il donne des régles pour 
lon, деле par Мпейе. Il parle аш d un leur forme intérieure, & fait mention de 


Temple dont la Facade а deux Ordres de plufieurs entre ceux des anciens. 
colonnes, вс qu'il appelle Dipteros. C eft (3) V. Serlius, Liv. ИТ, où font gravées & dé- 
ainfi, dit-il, qu'était bâti le Temple Dori- crites les antiquités de Rome, & les autres 
que de Quirin, ёс le lomque de Diane Г qui font en Italie & ailleurs. 
Ephefienne, eleve par Crefitont. (4) V. Palladio, Liv. 1۷۰ chap. т. 

(2) Leon Baptifte Alberti fait remarquer, dans (s) V. Scamozzi, 1. Partie, Liv. 1. chap, 5. 
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Les Lecteurs ne feront peut-étre pas fâchés qu'on leur faffe connaitre en peu de 
mots le preceptes de Palladio; il font inferés dans le meme Livre IV.” — 

Dans le premier Chapitre il nous apprend, en etalant beaucoup d'erudition hiftori- 
que, que les Toícans ont recu les premiers, en Italie, Y Architecture, qui y était 
etrangere, & que non feulement ils ont fixé des mefures pour P Ordre qu'on appelle 
Tofcan, mais qu'il ont ete meme les maîtres des peuples voifins. Il décrit enfuite leurs 
Temples, les endroits où ils elévaient, & les différens ornemens qu'ils y mettaient, 
felon la qualité des différentes Divinités. Il obferve que tous les Temples n'ont pas été 
bàtis d'aprés ces régles, mains il nous en donne un abregé, d'aprés les Ecrivains qui 
en ont parlé, dans la vué de fatisfaire ceux qui aiment les antiquités & pour les en- 
gager а ne rien épargner pour bien conftruire les Eglifes; car, ajoute-t-il, ries de fi 
bonteux С» de fi blåmable, pour nous qui avons le veritable culte, que а tive furpaffes par des 
gens qui n'avaient pas la moindre connaijlance de la verite. : 

La première chofe à la quelle il faut fonger, dit notre Auteur, lorfqu оп veut Байг 
des Temples, с eft la fituation. Les anciens Tofcans elévaient ceux de Venus, de 
Mars & de Vulcain hors de l'enceinte de leurs Villes, parcequ'ils les accufaient de 
difpofer les hommes aux guerres, aux fenfualités & aux incendies у au contraire, ils 
logeaient dans leurs murs la Chafteté & la Paix, qui protegent les beaux Arts; pour 
les autres Dieux, ils leur choififfaient des fituations relatives aux ufages aux quels 
ils les deftinaient. | : 

Je ne crois pas qu'il foit neceffaire, pour le but que je me fuis propofe, de reco- 
pier tout ce qu'a ecrit Palladio fur cet article; mais je vais rapporter ce qu” il en dit 
а la fin du premier Chapitre. Nous, que Dieu, a daigné faire fortir des tenebres O qui avons 
abandonné les vaines СУ fauffes fuperflitions у nous choifirons , pour les Eglifes, Jes endroits les plus 
diftingues С les plus éloignés des lieux de debauche з nous les elévevous fur de belles Places bien 
ornées, aux quelles abontiront plufieurs rues, afin que toutes les parties du Temple puiffent être 
admirees dans lear magnificence, СУ exciter la devotion autant que la furprife. S ily a quelque 
colline dans la Ville, on дана Й Eghfe fur le fommet; sil пу en a point, оп em elevera le 
plan ан defus du refe de la Ville, autant qu'on le jugera convenable, СУ on у montera par des 
degrés, car cela refpire plus de majefle СУ excite davantage la devotion. La Façade de Р Eghfe 
dominera la plus grande partie de la Ville, afin que la Religion у раға Ее places comme pour 
fauve garde ) protectrice des Citoyens; mais fi on bâtit les Temples bor de la Ville, les 
Façades donneront fur les grande chemins, om fur les fleuves fi om les y eléve auprés, айп que 
les paffans puiffent les remarquer, СУ adorer I Etre dont ils verront le Sandluaive . 

Dans le fecond Chapitre, Palladio indique les formes qu’ il croit les plus parfaites : 
се font les rondes, les quadrangulaires, les fexagones, les octogones, & d'autres enco- 
re, fuivant les goüts différens. Elles feront toujours plaufibles, pourvü qu'il n'y man- 
que ni la proportion ni Р elegance. | 

П prefére la forme ronde.à toute autre, & aprés elle la quadrangulaires ce font les 
feules dont parle Vitrave & pour les quelles il donne des règles. Palladio ajoute que 
dans les Eglifes qui ne font pas rondes, il faut prendre garde que tous les angles foient 
egaux, loríque meme il y en aurait quatre, fix, ou davantage. ll décrit les formes 
que leur donnaient les anciens fuivant les différentes Divinites, & la jufteffe de leur 
choix pour les ornemens. L' Ordre Dorique était preferé pour les Temples de Mars, 
de Minerve & d' Hercule, car c'étaient des Dieux qui n'exigeaient pas de delicatef- 
fe; ceux de Venus, de Flore, des Nimphes, вс des autres Deefles galantes, étaient 
bâtis d'une maniere analogue à leur jeunefle, & decorés avec P Ordre Corinthien; les 
Temples de Junon, de Diane, de Bachus, вс des autres Divinites qui, felon ces peu- 
ples, n'avaient ni la gravité des premières ni la molleffe des fecondes, étaient ornés 
avec l'Ordre lonique, en quoi l'on pretendait menager la dignité, qui eft une des 
plus belles parties de Architecture (1). PM 

Ale 


(1) Il me femble qu'il fiérait beaucoup méme venables a Ja dignité des Saints aux quels 
aux Catholiques 4 огпег les Eglıfes avec les elles font confacrées. 
Ordres 4 Architeéture qui font les plus con- 
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Palladio exige que les Eglifes foient vaftes, pour pouvoir contenir beaucoup de mon- 
de (1); il fait I eloge de celles qui font båties en forme de Croix, forme qu’ il а choi- 
fie pour celle de S. George, à Venifes il veut que les Portiques en forent, larges фи” ils 
aient des colonnes plus grandes que celles des autres batimens ; вс que les materiaux dont on 
Бане les Eglifes foïent des plus rares & des plus precieux, afin que la forme, la matiere, 
les ornemens , tout ра е contribuer å la gloire de Dieu; enfin que leur beauté foit telle, que 
quiconque y fixe les regards, en foit etonné & en méme tems extafié. 

Dans le troifième Chapitre il parle des Façades des Temples, dont les plus belles & 
les plus regulieres, fuivant Vitruve, font fepts mais comme cette matiere a déja été 
examinée ailleurs, je me difpenfe de recopier ce que dit lå-deffus notre Auteur. 

Dans le quatriéme Chapitre il eft parlé de cinq efpéces de Temples. Les anciens 
les entouraient de Portiques, autant pour que le peuple put 5 у arrêter, fans pene» 
trer dans la Chapelle ou lon faifait les Sacrifices, que pour y ajouter un air de 
grandeur & de magnificence. Les intervalles entre une colonne & l'autre peuvent 
спе, felon Vitruve, de cinq efpéces, вс Palladio en rapporte les noms, tirés du Grec; 
ce font Pyenoflylos, Ф un diamètre & demi; Sy/y/os, de deux diamètres; Diaflylos, de 
trois; Arcofiylos, qui a les colonnes eloignees plus qu'il ne faudrait l’une de | autres 
Euflylos, de deux diamètres & un quart, que Palladio regarde comme le genre plus 
parfait, & que tous les bons Architedtes ont jugé de meme. 

Dans le cinquième Chapitre, ou il s'agit de la diftribution des parties qui compo- 
fent I Eglife, quoique, dit-il, 27 fort effentiel dans tous les båtimens que les parties fe correfpon- 
dent entr elles СУ forent fi proportionnées و‎ quil my en ait pas une par la quelle on ne ри (е me~ 
farer P enfemble Су Jes autres parties, dans les Eglifes cela eft plus important encore, car c ef 
a Dieu qu elles font confacrées 。 Il repete que la forme ronde & la quadrangulaire font les 
plus regulieres, & il enfeigne comme on doit divifer les Temples, donnant premieré- 
ment des régles pour ceux qui font ronds вс decouverts; mais comme ceux-ci ne font 
pas convenables pour notre Culte, je me boraerai à rapporter ce qu'il dit touchant les 


"Temples ronds qui font fermés & qui ont la Chapelle. Voici fes propres mots. Mais. 


les Temples qui font fermés و‎ Рей a dire qui ont la Chapelle, doivent avoir des alles tout au- 
tour, ou bien un Portique fur le devant. Voici la proportion de ceux qui font environnés Г alles: 
premierement on eleve deux degres tout autour و‎ )2 оп y met deffus les piedeflaux у fur le quels 
font appuydes des colonnes; les alles от, de diamètre, le cinquième de la largeur du Temple, en 
mejurant le diametre a la partie inferieure des piédeflaux . Les colonnes ont, de longueur, la lar» 
geur de la Chapelle, O de groffeur, le dixième de la longueur. La Tribune ой Dome a, de 
hauteur , au deus de PArchitrave, de la Frife Су de la Corniche des alles, la moitié de tout 
le bâtiment. L’ Auteur donne enfuite les proportions des Temples ronds qui n’ ont que 
le Portique fur le devant (2). Mais fi aux Temples ronds I оп ne mettra qu un Portique fur 
Je devant, on lui donnera de longueur toute la largeur de la Chapelle و‎ ou un buitième de moins; 
ou pourra ації le faire plus court, mais il me fora jamais ni moins des trois quarts de la largeur 
du Temple, en longueur, må plus du tiers de fa longueur, en largeur. l| continue, dans le 
тете Chapitre, à donner des règles pour les Temples quadrangulaires. Dans les Tem. 
ples quadrangulaires, dit-il , des Portiques fur le devant auront de longueur toute la largeur da 
Temple. Si om aura choifi pour eux le genre Enfiylos, qui eft le plus beau O le plus elegant 
de tous, on les divifera de la maniere fuivante. Sil т у aura fur le devant que quatre colon. 
nes, on divifera toute la Fagade du Temple (fans y comprendre les faillies des bafes des colon» 
nes, qui feront dans les coims,) en onge parties Cy demi; on appellera une de ces parties Мо- 
dule, © ce fera d'aprés elle qu'on mefurera les autres, fi la groffeur des colonnes fera d'un 
module و‎ elles occuperont quatre parties; Un de celles qui veflent و‎ om em donnera trois a Г entrecos 
lonnement du milieu, © quatre © demi aux deux autres و‎ favoir deux UN un quart pour chacun. 
Sil у aura far le front fix colonnes, om divifera la Facade en dixbuit parties; sal y en aura 


buit, 
(1) La vaftité des Fglifes doit, å mon avis, tes de Temples dans la petite Еде elé- 
^ - 5 1 ۳ o ГА ` 3 ۰ . ` 
etre relative à celle des Villes, & aux dife vee а Mafer, village du territoire de Tre- 
ferentes populations. vife , qui eft inferée dans ce même volume. 


(2) Nous avons un elégant exemple de ces for- 


Тот. IV, B 
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buit, em vingtquaive СУ demi; Ce fi I om en тента dix, се fera en trente (У une 5 donnant 
toujours шиє de ces parties a la groffeur des colonnes, trois a I entrecolonnement principal, Со 
deux СУ um quart à chacun dee autres. Pour la bauteur des colonnes, elle fera proportionuee å 
Г Ordre qu'on aura choifi, С eff å dire au Ionique om au Gorintbien. 

Apres avoir donne toutes les régles neceflaires pour les Temples quadrangulaires & 
avoir indiqué la maniere dont on doit diftribuer les colonnes du genre Euflylos, Palladio 
s’arrète un moment fur les autres genres d'entrecolonnemens , le Pycnofiylos, le Syftylos و‎ 
le Diaftylos & Y Arcoflylos; mais comme il en а parlé en detail dans le premier Livre, 
qui roule fur les entrecolonnemens (1), il y renvoye le Lecteur. En continuant la 
defcription des Temples anciens, outre le Portique, 41-11, Й y a Й Anti-Temple Cx la Chapel» 
Je. On divife la largeur en quatre parties: on donne le double å la longueur du Temple, с eft 
‚4 dire Duit de ces parties, dont cing doivent former la longueur. de la Chapelle و‎ en у comprenant 
les murailles, où font les Portes; les trois qui vefent. font pour Р Anti-Temple و‎ fur les deux côtes 
du quel 31 faut eléver des murailles, en continuation de celles de la Chapelle; au bout de ces 
murailles on doit placer deux pilaftres و‎ de la méme groffeur que les colonnes du Portique ; С? com- 
me I Прасе entre les deux atles des murailles peut-être plus om moins grand, fi la largeur fera 
de plus de vingt pieds, on mettra entre ces pilaftres deux colonnes СУ même davantage , felon le 
befoin, vis-a-vis des colonnes Фи Portique у elles feront deflinées à Separer celui-ci de P Anti-T ema 
ple. Les trois entrecolonnemeus, ou davantage $ il y en a, des pilaftres و‎ feront fermés avec des 
planches ou des parapets de marbre, mais on y laiffera des ouvertures , pour quom paille entrer 
dans Г Ami-Temple. Si la largeur furpaffera 40 pieds, il faudra mettre Ф autres colonnes en 
dedans vis-a-vis de celles qu on aura mis entre les pilaftres و‎ (У leur donner Ja même hauteur ~ 
mais un peu moins de groffeur; car Рат ouvert diminuant mece[[airement en apparence celles de 
debors, par une raifon contraire, celles de dedans paraitront avoir la méme groffeur. Cette di. 
vifion eft de la plus grande jufleffe, lorfqu' il š agit de Temples й quatre colonnes, mais ce ne 
doit point être une régle pour les autres; car il faut que les murailles de la Chapelle fe rene 
gontrent avec les colonnes du debors, СУ forment une тете file; с eft pourquoi les Chapelles des 
autres Temples feront un peu plus grandes que celles dont on a parle. Сей аи, pourfuit-il, 
que les anciens divifaient leurs Temples; СУ Иг y faifaient des Portiques, pour que ceux qui y 
concouraient puffent $ у mettre à I abri du foleil, de la pluye, de la grêle, de la neige, O' $ 
y arrêter, dans les jours folemuels , jufqu à Р beure, du Sacrifice. 

Aprés nous avoir inftruits de ce qu'a écrit Vitruve fur les Temples des anciens Pal- 
12010 remarque que fi nous n'entourons pas nos Eglifes de Portiques, & fi nous les bà- 
tiffons comme les anciennes Dafiliques, с eft qu elles font plus commodes, & que с eft 
pour ее raifon qu'on eléve le grand Аше] à la place ou était la Tribune, qu’ on y 
batit autour le Chœur pour les Religieux, & qu'on Јаше le refte de I Eglife au peu- 
ple. ЇЇ ajoute que cette forme fi commode n'a jamais été changée; & que, dans la 
divifion des ailes des Eglifes, il faut confulter ce qu'il a écrit dans le Traité des Вай- 
liques, Liv. HI, chap. 19 вс 205 сей a dire que lorfqu’on veut faire des alles dans 
l'intérieur, il faut divifer la largeur en cinq parties, бс en donner trois à la nef «с 
deux aux ailes (2). | 

Ге peu que j'ai rapporté des details de Palladio fur les Temples doit faire compren- 
dre combien il était inftruit des methodes des anciens, ёс combien il fuivait exactement 
des preceptes de Vitruve. La commodité, l'ufage & les ceremonies de notre Religion 
l'ont obligé de s'éloigner de la forme & des ornemens que les Romains choififfaient 

pour 


(1) Le genre Pyenoflyles, dont les entrecolon- ne doit étre ni moins du tiers, ni plus de 


nemens font d'un diamétre & demi, ей 
deftiné, pat notre Auteur, å I Ordre Com- 
pofite; le-Syflylos, de deux diamètres, au 
Corinthien; le Dyaflylos, qui a un peu moins 
de trois diamètres, au Dorique; Г Eufiylos , 
qui eft le plus parfait, au Ionique. Voyez 
ce qu'a écrit Scamozzi, fur ler entrecolon- 
nemens, 11. Partie, Liv. V. chap.8 pag. 23. 


(2) Palladio dir que „ Іа largeur des Bafiliques 


la moitié de leur longueur, рошуй que la 
nature du lieu ne foit telle, que l'on foit 


forcé à alterer cette régle...... Les Por- 


tiques que l'on fait aux cótés & fur la 
partie ой eft l'entrée, ont, de largeur, un 
tiers de l'efpace du milieu; leurs colonnes 
font auffi longues qu ils font larges, ع‎ 
on peut les faire de tel Ordre que Pon 
veut. Liv. Ш. chap. 19. 


ХХ 


pour leurs Temples, mais il a conferve la plus grande magnificence dans les Facades 
de fes Bglifes, & tant Ф elegance, de nobleffe & de proportion dans l'intérieur, que 
l'on peut affurer que fi les circonftances des tems ne s'y étaient oppofées, il aurait 
furpafié ou dumoins egalé les Temples de l’ancienne Rome. Nous en avons une 
preuve certaine dans les deux magnifiques Eglifes de Venife, St. George вс le Re- 
dempteur, dont il a fait les deffeinss dans l'Eglife de Ste. Lucie, & dans la Façade 
de S. Francois aux Vignes, Eglife dont ۲ intérieur eft de Jacques Sanfovin, comme 
on le remarquera dans la fuite. 

La petite Eglife de Mafer, village du Territoire de Trevife, que notre Auteur a 
де псе, ёс dont il eft parlé dans le cours de ce volume, merite aufi par fa beauté 
d'étre mife au nombre des ouvrages de ce genre qui lui font le plus d'honneur. 

Outre ces Eglifes, qui font déja bàties, on a inferé dans ce volume quatre deffeins 
qu'il a fait pour la Facade de St. Petrone de Bologne, ou furtout il a excellé dans 
Y art de concilier le Gothique avec le Romain, en confervant egalement I’ elegance & 
la nobleffe. 

Pour remplir l'engagement que j'ai pris avec le Public, de lui donner, toutes les 
œuvres de Palladio, je n'ai pu me difpenfer de faire graver les différens deffeins de 
maifons qu'il a publiés dans le fecond de fes Livres, & qui prouvent qu'il favait re- 
dreffer l'intérieur le plus irregulier, & tirer parti des moindres & des plus difficiles 
parties de l'aire qu'on lui ۰ 

- Pour rendre ma Collection complette, je donne auf les deffeins de tous lës Ponts 
de Palladio, foit de bois, foit de pierre. Du nombre des premiers eft celui de Вайап, 
l'une des piéces d Architecture les plus magnifiques qu'il y ait dans ce genre, quoi- 
que dans l'exécution on en ait alteré la firucture. Pour les Ponts de pierre, notre 
Architecte nous a laiffé entr’ autres le defleia de celui qu'on devait bàtir à Venife, & 
qui eft d'une fi grande beaute, & d'une telle magnificence, qu'on ne peut le voir fans 
reffentir le plus grand дерашг de ce qu'il пей point exécuté. 

Aprés huit ans, malgré de facheufes difficultés que je n'avais pas prévuës, mais beau- 
‘coup plus tard à la verité que mon application aífidue ne me l'avait fait efperer, je 
fuis enfin arrivé au terme de l'Ouvrage que je metais propofé de rediger. Peut-être 
qu'un tems auffi long aura laffé la patience de Mrs. les Soufcripteurs, mais je me flat- 
te que ceux qui favent combien il fe prefente d’ obftacles & de difficultes pour retarder 
ces fortes Ф entreprifes و‎ pour les quelles il faut employer beaucoup de mains, auront pas 
de peine à me juftifier d'un retard dont je пе fuis pas coupable. Quant au ftyle que 
jai employé, & dans le quel J'ai тасће de mettre de la clarté & de la precifion plu- 
tot que de l'elegance, J efpere qu'on ne voudra pas le reprocher a un homme qui juf- 
qu'à prefent a manié le compas, la règle & le crayon beaucoup plus que la plume. 


ХЗХ 
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КЕРЕГЕГЕ Т Rs‏ تا جا 
A Ем Ем‏ 


Das cette Eglife, dont le merite égale à tous égards celui des Temples anciens, 
Palladio nous a laiffé un modèle de Г Architeéture la plus régulière & la plus elegante. 
Elle eft fituée dans I Isle de la Gindecea, & bâtie aux Нах de la Republique de Ve- 
nife, qui la confacra au Redempteur, en ayant fait le voeu pour etre delivree de la 
pefte, qui ravageait la Ville en 1576.* On exigea de Palladio que la compofition en 
“Би fimple, zelle qu elle convenait a une Eglife bâtie par efprit de devotion; бс Г ingenieux 
Architecte, fe prétant à ces ordres, deffina un batiment dont le merite confifte dans 
la beauté beaucoup plus que dans la magnificence. | 
Planche 1 Sa forme intérieure ей à croix latine, fi on veut l appeller ainfis dans 
le tronc de cette croix on a bâti trois Chapelles enfoncées, une de chaque 
côté, qui contiennent des autels d'une ftruéture elegante. La longueur du corps prine | 
cipal, сей à dire le pied de la croix, eft de deux largeurs. La croifée eft couverte 
au milieu par le dôme; la tete de la croix, qui eft femicirculaire, contient P autel 
principal. Les bras de la croifée font circulaires, вс decorés avec des pilaftres Corine 
thiens & des fenétres magnifiquement ornées. Le dóme ей foütenu par quatre arcades 
TONER furmontées d'un attique, dont il prend l'effor. La proportion de ce döme, 


еп partant du plancher jufqu'au fommet, ей deux largeurs & prefque š 
de la Tribune. Eos 
Derrière Y enfoncement de la croix, qui eft orne de colonnes ifolées, ей placé le 
Chœur, dont la ftru@ure eft fort fimple, telle qu’ elle convient aux Capucins qui 
officient dans cette Еве. is | 
Un Ordre Corinthien des plus elégans décore tout l'intérieur. Les colonnes font hau- 
tes de dix diamétres & un quart, вс les ornemens ont la cinquieme partie de la colon- 
ne. Les arcades des Chapelles font Гойгепцев par des pilaftres Corinthiens d'un Ordre 
plus petit, dont la corniche architravée forme l'impofte, & s'étend tout autour de | 
Eslife. Le maffif qui fepare une Chapelle de l'autre a prefque la meme largeur que 
le vuide des Chapelles. Dans les entrecolonnemens, qui font d un diametre & demi, 
il y a des niches avec des flatues, & des enfoncemens pour y mettre des bas réliefs. 
Planche La proportion des arcades ей un peu plus de deux largeurs, & elles 
3° ont onze pouces de corbeau, с ей à dire un peu plus de Ја {ае de 
leur impofte. С ей une methode que les Агсриейез doivent prendre pour règle dans 
les memes circonftances . у 
Еп examinant les proportions de cette Eglife, on trouve que la longueur eft a la 
largeur comme 1 à 25 mais la hauteur ne combine pas avec ces dimenfions, car on 
ne Га tirée d'aprés aucune des trois moyennes que Palladio a indiquées & qu'il fui- 
vait conftamment lui méme. En effet, la longueur ей de go pieds, la largeur de 45 
environ, & la hauteur de $7, 7 pouces. Si l'on avait employé la moyenne propor- 
tionnelle harmonique, qui eft la plus baffe des trois, cette hauteur ferait de 60 pieds, 
mais on en a retranché deux реф, cinq pouces. ll eft vrai que се peut-étre la faute 
des executeurs, ou une meprife des ouvriers; car Palladio a prefidé å l’erection d’une 
portion du bàtiment, mais il mourut avant qu'il fut achevé (2). 


La 
(4) Si cette Eglife n'était ornée magnifiquement Inftitut des Capucins. En effet, Гоп ne peut 
avec les Ordres les plus elégans de PAr- s'empêcher Фауопег qu'elle eft bien Бабе, 
chiteéture, aufli en dedans qu'en dehors, & que la courbe de fa voüte eft on ne 


on pourrait fuppofer que Palladio en eüt peut pas plus defagréable. 
borné la hauteur pour fe conformer à 1 | 


Хо Х 


La hauteur des arcades des Chapelles eft de deux largeurs вс prefque % . Les niches 
du premier Ordre ont une proportion différente & font haures de deux largeurs & +, 
les fuperieures ont deux largeurs, ёс 5. Les grandes arcades, c'eít à dire celle de la 
croifee ont deux largeurs & un cinquiéme de haut (2). 

De l’affemblage de ces proportions différentes il refulte un enfemble fi agréable, 
que plufieurs Connaiffeurs ont jugé Г Eglife dont il s'agit la plus belle & la plus ele- 
gante qu'on ait elévée aprés les Temples anciens. 

La Facade correfpond parfaitement, par fa beauté & fa magnificence, à l'intérieur 
Planche 4 du bätiment. Elle ей 616766 fur un Stéreobate, dans la hauteur du quel 

` on a menagé l'éfcalier, qui eft large autant que le corps principal de P 
Eslife; fur le Stéreobate герой un Ordre Compofite, avec deux feules colonnes au 
milieu & deux pilaftres fur les angles. Les colonnes font hautes de dix diamétres & 
un quarts l'entablement a un peu moins de leur cinquiéme partie. La hauteur des 
chapiteaux eft un diamétre & un quart, proportion que Palladio. n' était pas dans Г 
ufage d'employer. Les deux ailes de la Facade font ornées d’un Ordre Corinthien a 
pilaftres, qui règne fur toute fa longueur. La porte eft decorée avec le méme Ordre, 
& avec deux colonnes à demi engagées dans le mur, dont les bafes font à niveau de 
celles du premier Ordre. Cette egalité provient de ce que l' Auteur a mutilé les mem- 
bres principaux, вс en a forme des dés placés l'un fur l’autre, moyennant quoi il a 
рї fupléer à la hauteur des plinthes & des tores des bafes de P Ordre Compofite. 

Le méme Ordre å pilaftres decore les deus côtés de I Беше. Ces pilaftres & ces 
colonnes ont plus de dix diametres de haut, & l'entablement a la cinquiéme partie de 
la colonne. Il eft à remarquer que dans cet entablement 1 Auteur 5 ей éloigné de fes 
propres preceptes, accraiffant un peu la Frife , abrégeant la corniche, & la mutilant en. 
fuite, afin d'en diminuer la faillie. Il en a agi de la forte pour eviter que, continuant 
entre les entrecolonnemens de 1 Ordre principal, elle ne produifit un effet defagréable. 

La porte eft cintrée, & elle а de hauteur un peu plus de deus largeurss celle des 
Tabernacles ей de deux largeurs & un feptieme. Le corps principal de la Fagade eft 
large de ss pieds, 3 pouces, вс haut de 66, proportion de tièrce mineure. Chaque 
aile a une moyenne proportionnelle arithmétique entre la quatrième & la cinquième 
partie de la largeur de la Facade. | | 

Les murailles, les voütes qui couvrent P Eglife, les Chapelles & le Dome en de- 
dans font de briques, auffibien que les feuilles des chapiteaux. Les bafes, les impo- 
ftes, les entablemens , les tailloirs des chapiteaux, les fenetres, les portes, & toute la 
Façade font de pierre d’Iftrie. Dans l'exécution de ce bâtiment on а donné  exem- 
ple de la plus grande diligence, & la preuve que rien n’inillue autant que P ceil de 
Inventeur fur la perfection des bàtimens (2). 

On n'a qu'à examiner cette fuperbe Eglife, pour fe convaincre que Palladio avait 
les connaiffances le plus étendues touchant ce genre d'ouvrages; on ne faurait lui re- 
fufer cette juftice pour peu qu'on confidere la diftribution des parties intérieures, ой 
l'elégance & la commodité font égalemment menagées, la magnificence de la Facade, 
la richeffe & la continuation non interrompue des Ordres qui la decorent. Le tout en- 
femble du bâtiment annonce une folidité à toute épreuve, qui réfulte de ۲ араШеиг des 
murs вс de l'appui qu'on а oppofé à la pouffee de la voüte, en y mettant des contre. ` 
forts ou éperons, qui rendent l' écroulement prefqu' impoffible. Ces eperons repofent fur 


les 
(4) La proportion de la hauteur avec la lar- de compte les petites différences que je ne 
geur des niches du premier Ordre eft de 5 crois pas refléxibles dans des batimens ой 
à о, Сей à dire de feptième mineure; cel- les "alterations legéres échappent aux Ob» 
le des niches du fecond Ordre eft de 5 à fervateurs les plus fcrupuleux. 
12, favoir de tierce mineure au deffus de (2), Palladio a prefid à cet ouvrage avec 
l octave. Les arcades des Chapelles font le plus grand foin, & on Pa exécuté avec 
comme ç à ó, се qui correfpond à la tièr- tant d'empreffement, qu'il le vit prefque 
ce mineure; tout cela cependant par ap- couvert de fon vivant“. Temanza, Vie de 
proximation, car je n'ai pas mis en ligne ` Palladio, deuxiéme partie; pag. 370. 
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les murs qui feparent les Chapelles Pune de Pautre & fortifient le batiment. Les cou- 
Verts des Chapelles, favoir les portions qui font fur la méme ligne de la Facade, 
font decorés avec ja corniche de l'Ordre Corinthien, & reprefentent un demi Fron- 
ton engagé moitié dans les chapiteaux de Y Ordre Compofite, & moitié dans l’ archi- 
trave (4); ce qui a donné lieu a la critique de quelques fcrupuleux و‎ qui cependant 
n'ont pas ви fuggerer un moyen pour éviter que les couverts des Chapelles ne pre- 
fentent un coup Ф се! defagréable, fans introduire des pièces inutiles dans la Facade. 

Les ailes de P Eglife font ornées à pilaftres accouples, d’Ordre Corinthien, ainfi 
qu'on le voit dans le Plan. Leur entablement ef interrompu, dans Г Architrave عق‎ 
а Frife, par les fenétres qui éclairent les Chapelles; la Corniche eft continuée, عق‎ 
elle a de ja faillie au deffus des pilaftres, fur les quels on a mis les éperons dont оп 
a parlé, & qui correfpondent aux colonnes intérieures. 

Cette admirable Eglife, айй majeftueufe qu elegante, a attiré å Г Architecte les 
plus grands éloges, & augmenté l'éftime que fes autres ouvrages avaient infpiré pour 
les talens & fes lumieres. 


PLANCHE 1, Plan, 


Bafe de I Ordre Compofite extérieur . 
Entablement du méme Otrdre. 


) А. 
f y 5 M ) b. i 
PLANCHE II. Façade, ) C. Corniche de I Attique. 
) D. 
E. 
F: 


Impofte des arcades interieures. 


Corniche qui couronne le Dôme. 
Impofte de ۱ arcade de la porte extérieure. 


PLANCHE III. Autre Façade. ; 
PLANCHE IV. Coupe. ) G.G. Bafe & cimaife des piedeftaux extérieurs. 
(*) Infcription que l'on voit fur la porte de la Façade. 


CHRISTO. REDEMPTORI 
CIVITATE. GRAVI. PESTILENTIA. LIBERATA 
SENATUS. EX. VOTO. 

PRID, NON. SEPT. AN. MDLXXVI. 


У, Sanfovins Venife ec. Liv. VI, dans l'addition, pag. 256. 


EGLI- 


(4) Palladio a tiré l'exemple de ces demi-Frontons du Temple de la Paix, quil a publié dans le - 
Liv. 1V. chap. 6. | 
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DE St GEORGE MAJEUR; 


LAK wb NER SE) 
PAR LES MOINES BENEDICTINS. 


L Eglife dont il s'agit, appartenante aux Religieux Benediétins, eft la première que 
Palladio a elévé dans la Chapitale de l'Etat de Venife. Bâtie dans une Isle, la Faça- 
de, qui donne fur le grand Canal, elle forme une agréable perfpective à la Place St. 
Marc. Sa figure, ainfi que Г annonce I Inventeur, ей à croix (4). La largeur de Г 
interieur eft divifée en trois Nefs, dont la plus grande a 34 pieds, 8 pouces de lar- 
ge, сей 4 dire le double de la largeur des laterales. Les bras de la croix 
Planche 5. font femicirculairess entre Рип & l'autre ей placée la Tribune, dont le 
dome ей en dedans de briques, & extérieurement de bois couvert de plomb. Outre les 
deux Chapelles que forment les bras circulaires de la croifée, il y en a quatre de cha- 
que côté de P Eglife- Sur le plancher de la Tribune on a elévé trois degrés, au deffus 
des quels ей le 6 , «с derriere, un Chœur orné minutieufement de niches, de 
: flatues, de fenêtres, de colonnes вс de frontons (2). Un Ordre Gompofi- 
Planche 6. te, à colonnes & à pilaftres, placé fur des piédeftaux qui ont, de haut, 
un quart de la colonne, régne tout autour de P Eglife. La hauteur de ces colonnes ей 
de dix diametres вс un quart, & l'entablement correfpond à leur cinquiéme partie. La 
proportion des arcades des Nefs ей un peu plus de deux largeurs & demi و‎ leurs archi- 
voltes font foütenus par des pilaftres Corinthiens, dont I entablement forme I робе. 
L Architecte a eu l'attention de retrancher un peu de la 1211116 de la corniche, afin qu' 
elle ne couyrit pas cette portion des demi colonnes qui faillit en dehors des murailles. 
یں‎ Une voute de briques, en demi cercle, couvre Р Eglife. Sa hauteur, en 
partant du plancher jufqu au fommet de la voüte, eft de 61 pieds envi- 
ron. Je fuppofe qu’ entre la largeur, la longueur & la hauteur il y aura une proportion 
jufle, mais il ne ша pas сте poflible de m'en affurer. Ce que j'ai reconnu с" eft que 
la Nef principale eft longue, jufqu’a la Tribune, de prefque deux largeurs (г). 
La Façade, qui ей des plus majeftueufes, eft decorée d’un Ordre Com- 
| Planche 8. pofite, dont les piedeftaux repofent fur un focle de trois pieds, dans la hau- 
teur du quel ou a menage (ері marches qui arrivent jufqu'au plancher de Г Eglife. 
Dans le corps principal de cette Facade il y a quatre colonnes avec leurs ornemens, 
& un grand Fronton avec des acrotéres & des ftatues. Le piédeflal a, de hauteur, 
prefque le tiers des colonnes , qui en ont un peu moins de dix diamètres; l'entablement 
_соггеїропд à leur cinquième partie. Un Ordre plus petit, à pilaftres, orne les deux 
alles, dont l'entablement, qui a la corniche à modillons, $ étend fur toute la largeur 
de la Facade (4). Au deffus de ces ailes on a elévé deux demi Frontons, engagés 
dans les colonnes de I Ordre principal, & qui couronnent les deux Nefs laterales. 
Les 


le premier cas, de sr pieds environ, & 


(a) Palladio Liv. IV. chap. 2. 
dans le fecond, de $6 pieds ou environ 


(8) Le Chœur n'a pas ёё certainement Ын 


du tems de Palladio. 


(c) Suppofé que l'on veuille s'en tenir à cet- 


te dimenfion de la grande Nef jufqu'å la 
Tribune, вс en rechercher la hauteur en 
confequence, il eft inconteftable que fi la 
voûte était dreflée d'après la moyenne pro- 


=. Cependant elle eft de prefque 62. Je 
пе faurais determiner d autre Ёсоп la lone 
gueur de cette Nef, pour diftinguer les 
proportions que Palladio a employées pour 
lui donner une hauteur relative. I] me 
femble Фу voir la largeur redoublée. 


portionnelle arithmétique, qui eft la plus (4) Un Voyageur éclairé foütient que cer Or- 


haute des trois, ou d'apres la moyenne сопе 
tre-harmonique, cette hauteur ferait, dans 


dre conirafte un peu trop avec l'Ordre 
principal. 


سس 
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Les pilaftres de Р Ordre interieur ont dix diamètres de haut, & 1 entablement eft fora 
mé de la cinquieme partie. Il femble que la proportion de chacune des ailes avec le 


‘corps principal foit d'une feconde majeure; celle de la hauteur avec la largeur de ce 


meme corps, en comprennant le focle & le Fronton, ей une fixiéme majeure. La 
porte, cintree, n’eft ouverte que шау а 1'1тройе; Г arcade eft fermée, mais un peu 
enfoncee. Les deux ‘Tabernacles, qui contiennent des urnes ou font les cendres & les 
buftes de deux illuftres Senateurs, pourraient bien ètre ajoutés par quelqu’ autre Archi- 
tede. Les piedeltaux qui les foútiennent ont la méme hauteur que ceux de l'Ordre 
principal, ce qui les rend trés-groffiers. Me ferait-il permis de remarquer, en paflant, 
qu'au milieu de la magnificence avec la quelle on a bâti cette fuperbe Eglife, il ۴ 
trouve quelque chofe qui ne fe conforme pas à la pureté du goüt de notre Auteur? 
Pour juftifier cette obfervation, je vais rapporter ce qu'a écrit Sanfovin, en parlant de 
cette Eglife. Les Gouverneurs des Moines ont jugé a propos de faire rebásir Г Eglife fur un 
modele qu'on em avait fait autrefois; Су en ayant charge Palladio, Architecte de grande repu- 
tation, on la vit achevée en peu d'années (а). On fait à n'en point douter que la Faça- 
de па été elévée qu’ après la mort de notre Auteur; сей М. Temanza qui nous Г 
apprend, dans la Vie de Palladio, de la maniere fuivante. En 1979 7۶ interieur de I 
Eglife etait donc accompli ; il ne reflait qu a dreffer les murailles de Chœur & å elver la 
Façade; mais Palladio étant mort Й année d aprés , on fut obligé d'en Jaiffer la direction à un 
autre Aychitedle. L on avait confervé foigneufement fon modele و‎ (dont И reflait, dans les années 
dernieres, encore quelque chofe) Cy il fervit de règle à ceux qui, dans la [uite و‎ ont eu la fur- 
intendance de cet ouvrage. Apres la mort de Palladio, le Chœur fut achevé le premier; pour 
la Façade, elle a été dreffée au commencement du XVII" Siecle. Sur un papier que 7 ai trouvé 
dans les archives de ces refpedlables Religieux... СУ que je crois de la main de Scamozzi, 
Ром peut juger que Scamozzi lui-même y a а (b). Après tous ces monumens و‎ aurait- 
on grand tort de fuppofer que Palladio ait été obligé, par ceux qui prefidaient au Бап- 
ment, d'affüjettir fon génie à quelqu’ autre modèle, вс qu'il n'ait fait qu’ embellir avec 
les graces qui lui étaient naturelles les idées d'autrui ? 

Puifque d'autres Architedes ont dirigé en partie l'exécution de ce bâtiment, il n’ 
eft pas probable qu'ils fe foient bornés à exécuteur tout ce qu'il avait plu à l' Auteur 
d' ordonner. Si tous les autres ont refpecté ce grand homme, Scamozzi, qui croyait en 
favoir plus que lui, n'a pas ра manquer de s'en meler. 

O vous, habiles imitateurs de Palladio, fi dans cette fuperbe Eglife vous ne retrouvez 
pas toujours votre modéle, plaignez le fort & des Maitres & de ceux qui fuivent leurs 
traces, que la mort ou l'éloignement oblige fouvent d'abandoner Р exécution de leurs 
ouvrages aux foins d'autrui (с). 


Malgré tout cela il faut avouer que la magnificence & la beauté majeftueufe de секс. 


te Eglife la mettent au nombre des plus fuperbes batimens de Venife. La richefle des 
ornemens, les colonnes, les entablemens, les ftatues, en 1 ennobliffant , forment un еп- 
femble à qui les Connaiffeurs ne fauraient refufer les plus grands éloges. 


PLAN- 
(в) Venife, Ville trésilluftre вс fingulière, de- fible, dans ces circonftances, de diftribuer 
crite en XIV. livres par М François San- & de lier. entr elles avec jufteffe les pare 
foino. Liv. V. pag. 81. Venife 1580. ties qui doivent compofer l'enfemble? Je 
(5) Vies des plus celèbres Architedtes вс. II. me flatte cependant 4 у avoir réuffi fuffi- 
Partie pag. 379. fament; mais je n efpere pas voir l'ouvra- 
(с) S. Pierre de Rome m eft-il pas la preuve ge accompli de mon vivant; car la trop 
des caraétéres variés des Architectes, qui grande depenfe entraine neceffairement de 
dans differens tems ont elévé & ре юп- longs delais. Ce bâtiment ne manquera 
né сене Eglife? On en bâtit a&tuellement pas apparement d être сепіше, вс perfonne, 
une fort vafte, dont Г invention m appar- aprés ma mort, ne fongera pas que mille 
tient, à [а referve qu’en ce qui regarde les difficultés ont mis des entraves & dà mets 
fondemens, qui exiftaient, & aux quels [ tre des bornes 4 mon imagination. 


ai dû me conformer. Comment eft-ıl рої» 
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PLANCHE V. Plan. | 


А. Bafe des colonnes qui ornent la porte intérieurement. 
В. Entablement de l'Ordre plus petit qui eft en dedans 


) 
PLANCHE VI, Coupe « ) + 
š ) вс fert d’ımpofte aux arcades. 
) 
) 


С.С. Bafe & cimaife du piedeftal de I Ordre Compofite. 


PLANCHE VII. Autre Coupes) Р, Corniche extérieure qui couronne le döme. 


PLANCHE VIII. Fagade. 
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MARC ANTOINE BARBARO, 


La petite Eglife dont trois Planches offrent le deffein appartient actuellement à S. Е. 
Mad. Marie Bafadonna Manin. Sa largeur correfpond exactement à celle d'une bel. 
le rue, fort longue, qui eft vis-a-vis; & comme on l'a bàtie au milieu d'une petite 
Planch Place, il ей aifé d'en examiner les beautés de touts les cötes. Sa figure 
anche 9. eft circulaire, & fon diamètre de 35 pieds. Palladio a preferé la forme 
qu’ il avait propofee dans le Liv. IV. chap. 2, de fon ArchiteQure, comme étant la 
plus convenable вс la plus parfaite 。 
Dl 16 La Façade ей compofee d’un Portique avec un Ordre Corinthien و‎ dont 
° les colonnes ont deux pieds de diametre вс пеш diametres & trois quarts 
de hauteur («). Les colonnes rondes font au nombre de quatre, вс fur les angles il 
у a un pilaftre quarre (2). 
Сене Facade eft divifée en cing entrecolonnemens, dont les moindres furpaffent d'un 
pouce & demi un diametre «с demi; le plus grand a un diametre & trois те (с). 


n 

(4) ЇЇ fe peur que Palladio ait augmenté d'un fe&ueufe, & que tous les Architeétes (еп с 
uart de diamétre la hauteur qu'il indique évitent foigneufement. Et comment РаПа- 
dans fes régles pour les colonnes, dans la dio, qui avait de fi grandes lumieres , peut- 
уйе de donner un air plus dégagé à une il être tombé dans une faute fi grofliere ? 
colonnade du genre Pycnoftylos, qui, felon Pour moi, je Пиза avis que сей celle des 
Vitruve, doit avoir les entrecolonnemens exécuteurs; & en voici la raifon: fi les en« 
d'un diametre вс demi. trecolonnemens laterales n'avaient qu un dia- 
(2) L'effet des pilaftres placés fur les angles eft mètre, & demi, on aurait epargné dans les 
que les architraves y repofent mieux que quatre entrecolonnemens fix pouces, qui au- 
{ur les colonnes rondes, ou l'angle de 1 ar- raient рїї étre employés dans celui du mi- 
chitrave vient neceflairement hors du maflif Пей; & dix pouces en largeur, ajoutés a 
de Зан онӨв ceux-ci, auraient fuffi pour y menager une 
(с) L'entrecolonnement du. milieu & les latera- quaifle & un modillon au milieu, perpen- 
| les n'ont pas, entr eux, la proportion qu'on diculaire à celui du Fronton. De cette ma- 
y exige, dont il s'enfuit qu'au milieu du niere, tous les modillons feraient à plomb 
premier il y a une quaiffe вс au milieu Pun fur l'autre; & de plus, les entrecolon- 
du Eronton un modillon. Les modillons du nemens auraient la plus grande harmonie, 
Fronton ne font pas par confequent perpen- & une proportion prefque de 3 à 5, ce 

diculaires à ceux de la corniche droite, qui qui correfpond à une fixième majeure. 


eft au deflous. Сей une pratique fort de- 


Тот. IV. D 
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Un Fronton magnifique couronne cette Facade, dont la hauteur ей égale à la largeur, 
en comprennant le Stereobate. Sa proportion au-deffus de celui-ci eft de 6 à 7; celle _ 
du Stéreobate avec la colonne eft de 1 å 4, сей à dire une double odtave. H eft à 
remarquer que les chapiteaux Corinthiens font à feuilles d'olivier, вс qu'il tombe, en. 
tre l'un & l'autre, des fleurs de leurs tailloirs, вс des feftons de fruits & de fleurs 
travaillés on ne peut pas plus ingenieufement (2). | 

Un large éfcalier conduit au Portique faillant, qui а deux arcades aux cötés & une 
Porte au milieu, par la quelle on entre dans le petit Temple; elle eft ornée magnifi- 
quement & rétrecie par le haut, a la maniere ancienne. La longueur du Portique eft 
deux tiers & un peu plus du diamètre de I Ваше. Palladio, dans fes preceptes, dit, 
au Liv. ІУ", chap. 5: Mais fi dans les Temples ronds on ne mettra le Portique qu au de- 
vant, om lui donnera autant de longueur que L'intérieur de P Eglife a de largeur , ou un buities ` 
“me de moins. On pourra le faire aufi plus court, mais on n’en retranchera jamais plus de trots 
quarts de la largeur du Temple. Le Portique du Pantheon, à Rome, а, de longueur, 
deux tiers du diamètre de l’intérieur de I Eelife; Palladio a elévé fon elegant petit 
Pantheon fur les mémes proportions. Entre la longueur de ce Portique & fa largeur il 
y a le rapport de 2 à 55 auflibien que dans celui du Pantheon; & toute la différence 
confifte en ce que dans le Romain on у a compris les colonnes qui font aux côtes du 
Portique, & que Palladio n'a compté que le vuide dans le fien, qui ей entouré de 


murailles. | 

NES: La circonference interieure de cette Eglife ей divifée, par huit colon. 
° nes Corinthiennes, en huit cfpaces égaux; au deffus de 1 entablement de 

ces colonnes régne, tout autour, une galerie, å la quelle on monte par deux petits 

éfcaliers en limace, qui ont leur entrée dans le Portique extérieur. 

Quatre de ces efpaces font cintrés; l'un d'eux eft ouvert & conduit dans le Tem. 
ples les trois autres font en figure de niche, & contiennent des autels d' une compofi- 
tion fort fimple. Dans les autres éfpaces il y а des tabernacles d'une forme très-legère. 
Un Ordre Corinthien avec de petits pilaftres cannelés règne tout autour du Temple و‎ 
ces pilaftres font furmontés d'une petite corniche architravée, qui fert en méme tems 
d'ornement aux autels & aux tabernacles, & d'impofte aux arcades. | 
En examinant le proportions de ce Temple, je trouve, par approximation , un гар- 
port entre la hauteur & le diamètre de 425, сей à dire d'une tiérce majeure s en- 
tre cette meme hauteur & ۲ Ordre Corinthien, de و‎ à 9, favoir d'une feptiéme mi- 
neures la proportion entre la largeur & la hauteur des arcades eft d'une fixiéme mas 
jeure (2). се 

Le diamètre des colonnes ей de 24 pouces & demi; leur hauteur; de neuf diamè- 
tres & prefque trois quarts; l'entablement ей la cinquième partie, & il eft divifé-d’ 
aprés la methode de I Auteur, avec cette différence, que Г architrave eft plus grand d' 

un 


(2) Jignore fi les anciens ont donné l'exemple partie intérieure de l'Eglife а, de longueur, 


(^) 


des feftons attaches aux chapiteaux des co- 
lonnes ifolées. Cette nouveauté cependant 
ne déplait qu'à peu de gens, qui croient 
voir une confufion vicieufe dans la trop 
grande proximité des chapiteaux Corinthiens, 
& qui aiment cette fimplicité qui forme la 
veritable beauté en fait d Агсћиедиге. 

ll ne faut pas être étonné fi ces dimenfions 
ne font pas aufli exactes qu'elles devraient 
l'être pour être rapportées à ces proportions ; 
car en premier lieu, la precifion des ra 

ports des objets пей pas aufli fenfible à 
l'œil que celle des fons Гей à l'oreille; en 
fecond lieu, on peut avec raifon attribuer 
les alterations qu'on y trouve au peu de 
xaétitude des Maçons. Le diamètre de la 


24 pieds, rr pouces, & la hauteur de cet- 
te méme portion ей 44 pieds, 2 pouces. 
Si elle avait au contraire 45 pieds de haut 
& 36 pieds de diamétre, ce ferait précife- 
ment le rapport de 4 à s. П ne faut pas 
prendre garde, ainfi qu'en jugent les Con- 
naiffeurs, aux petites differences, ni, à mon : 
avis, au defaut de précifion entre les nom- 
bres 44, 3 pouces, & 25: 3, qui forment 
la hauteur de l'Eglife & celle de l'Ordre 
Corinthien intérieur, Pour qu'il y eût un 
jufte rapport, le nombre premier devrait 
étre de 45 pieds, 2 l'autre de 25. Quel- 
ques pouces de difference ne meritent pas 
quon у fafle attention. 
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un pouce. Les tabernacles; qui contiennent des ftatues, font hauts de deux largeurs 
& un tiers, & decores avec des frontons furmontés par de petites flatues. 

Au deffus de Г entablement de Г Ordre principal il y a une galerie avec une balu- 
ftrade, foutenue par la corniche, qui règne tout autour du Temple (2). 

Quoique ce bâtiment foit fort petit, fa forme eft fi belle , il y a tant de goût dans 
fes ornemens, qu’on peut le regarder comme un des meilleurs ouvrages de notre Аг- 
chiteéte. Les colonnes, les niches, les tabernacles, les feftons, les corniches (2), qui 
en le decorant joignent les parties entr' elles, вс produifent cette unité fi neceffaire, en 


augmentent le prix aux yeux des Connaiffeurs, & l'en font regarder comme un mos 


déle dans ce genre (с). 
PLANCHE IX. Рин. 


| | ) A. Corniche de I Attique. 
PLANCHE X. Façade, ) B. B. Ornemens de la porte d'entrée. 
pee: | ) С. Chambranles des petites portes. 


‚ ) D. Corniche architravée qui forme l’ ornement des Autels, 
PLANCHE XI. Coupe, ) ёс des Tabernacles, вс fert d’impofte aux arcades. 


а пот cnr T. она анна n sm vs SAT 
о === wasima CR ee 


- в G L I S E 
DES FILLES APPELLEES CITTELLE, 
A У Е М 1 o. ав: 


Dan l'Isle de la Giudecca, prés de I Вее du Redempteur, ей bâtie une petite 

Eglife, dont on attribue generalement le deflein å Palladio. Le corps principal ей un 

quarré parfait, enfoncé aux quatre angles, afin, dit Ms Temanza, que le 

Planche 12. deme fait en briques dont il eft couvert, repofe moins fur le faux; deforte 
qu'il prefente la forme d'une Eglife à huit faces. | | 

L’ ornement intérieur ей à pilaftres, d’ Ordre Corinthien, foütenus par un Piéde- 

ftal non interrompu, dont la hauteur (игране la quatrième partie des pilaftres; P en- 


tablement en a la cinquième partie. 
П ей à remarquer que toutes les corniches de cette Eglife, quoique Corinthiennes , 
ont les modillons à deux bandes, tels que Palladio & d'autres Architectes les met- 
taient dans P Ordre Romain ou Compofite (4). 
Deux arcades, peu enfoncées, jufqu'à l'impofte, placées aux deux со. 
ИЕ 13" tés de I Eglife, contiennent des autels; au deffus de l'impofle elles font 
. ouvertes & forment deux grandes fenétres, par le moyen des quelles le Chœur des 
Filles вс I Eglife comuniquent enfemble. Par une autre Arcade, ouverte jufqu' à ter- 


re, 
(а) Comme cette galerie eft tout-à-fair inutile, de Ja beauté & de I elégance. 
je crois qu'elle n appartient pas à Palladio; (г) Les deux murailles qui contiennent ۲ 
& jen fuis d'autant plus perfuadé, que fa placé au devant de ГЕ Ше, & dont la hau- 
faillie, qui, en regardant du bas en haut, | teur eft à niveau du Stéreobate, foûtiennent 
cache plus de deux pieds de la courbe de deux ftatues, qui réprefentent la Foi & la 
la voûte, produit un trés.mauvais effet. Religion, & qui font au des meilleurs ou- 
(2) A l'exception des bafes des colonnes, toute vrages du celébre Horace Marinali. 
l'Eglife ей de brique & de fluc. Mais fi (4) Palladio a trouvé l'exemple des modillons à 
ce báriment т ей pas d'un grand prix pour deux bandes pour l'Ordre Corinthien, dans 
la matiere dont il eft compofé, il eft incon- les Temples de Jupiter & de Mars, Liv. IV. 


teftable qu'il ту a rien å defirer du côté chap. 12. & 15. 
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те, on entre dans une Chapelle de mediocre grandeur, ой eft placé, vis-à-vis de la 
porte de I Eglife, le grand autel. La hauteur de ces arcades eft une largeur & fix ۰ 

La Facade eft decorée avec deux Ordres Gorinthiens, qui ont des pi- 
laftres les uns au deffus des autres. Deux de ces pilaftres, placés fur 
les deux angles, laiffent au milieu un éfpace qui excède les règles établies & dans le 
quel eft la porte, également ornée avec des pilaftres Corinthiens & un Fronton. Soit. 
qu'on ait voulu remplir le vuide, foit qu'on ait crü neceffaires d'autres fenétres pour. 
donner du jour à l'Eglife, on en a ouvert deux aux deux cötes de la porte, mais 
elles font defectueufes en ce que leur hauteur furpaffe toutes les règles des proportions, 
& qu'elles font trop voifines aux ornemens de la porte. La hauteur du fecond Ordre 
Corinthien ей fi fort rabaiffée par rapport à celle du premier, qu'on n'en trouve 
point d'exemples dans les batimens des bons Architectes, encore moins dans ceux de 
Palladio ou dans fes preceptes (4). | 

Au milieu des quatre pilaftres du fecond Ordre il у a une grande fenétre cintrée, 
dont la largeur occupe la moitié de celle de la Facade. Cette Facade eft terminde 
par un Fronton, qui а un acrotére au milieu; fur les cötés, deux clochers flanquent 
le dome, qui eft couvert de plomb. 

Cette petite Eglife a effuyé le fort de tous les batimens dont plufieurs Architedtes 
ont entrepris fucceflivement la direction. Dans la Vie de Palladio, par Ме Teman- 
za, cet Architecte dit, pag. 372: ce fut un certain Boxzetto qui après la mort de notre 
Auteur, a achevé ce bâtiment, ainf que Stringa T affare (6); & e efl peut-être à lui qu aps 
partient le grand autel, dont le gout fe ve[Jeut um рей de la corruption du dixfeptième fiecle. 

Apres cela, on пе fera pas furpris fi dans toutes les parties de cette Eglife on пе 
trouve pas la correction qui embellit les ouvrages de Palladio, & fi le tout enfemble 
ne prefente pas la magnificence & Г elegance qui n'en font jamais feparees. 


Planche 14. 


РГАМСНЕ XII. Рин. 


А.А. Bafe & Cimaife de la Porte extérieure. 。 


ee сақ В. Ornemens de la méme Porte. 


D. Entablement de I Ordre Corinthien fuperieur. 


) 

) 

) C. Impofte de la méme Porte cintrée. 

) 

) Е. Impofte des Arcades des Chapelles intérieures. 


PLANCHE XIV. Fagade. 


EGLI- 


(4) Les colonnes du fecond Ordre font plus baf- eft au deffous. Äl femble que cette règle 
fes d'un tiers que celles du premier, с ей: ne devroit pas efluyer de contradictions . 
pourquoi elles réuffiffent trop menues. Vi- (4) Venife, Ville très-magnifique вс fingulicre, 
truve veut qu'on diminue les Ordres fupe- décrite en XIV. Livres, par М. Francois 


rieurs d'une quatriéme partie. Palladio, qui 
rapporte cette dectrine, eft du méme avis, 
mais il ne Ра pas fuivi dans fes bátimens, 
apparémment parcequ il lui femblait que les 
colonnes en réufliffaient trop petites. Sca- 
mozzi veut qu'elles foient diminuées autant 
que le tronc des colonnes de l'Ordre qui 


Sanfovin, avec l'addition de toutes les chos 
fes remarquables qui ont été faites & qui 
font arrivées dans la méme Ville, depuis 
1580. jufquà l'année prefente 1663, par 
l'Abbé Juftinien Martinoni. Гоп y a ajou- 
té celles de Stringa, вс. бс. Venife, chez 
Etienne Curti, 1663. Liv. VI. pag. 158. 


X 17 X 
E G L I S Е 


DES RELIGIEUSES DE 85 LUCIE, 


A N IE N I 5 Е. 


| ) Ne Infcription qu'on а mis fur la porte principale de cette Eglife declare qu’ elle 

a été bâtie d’après les deffeins de Palladio (4). С” eft un bâtiment prefque quarre, dont 

Ja divifion eft tres-judicieufe & les ornemens rappellent les plus heureux 
Planche 15% посев de I Architecture. 

- Deux Ordres, le premier Ionique, le fecond Corinthien, décorent lin- 
Planche 16. terieur de cette Eglife. Le plan en ей divifé en trois corps, dont le prin- 
cipal a de longueur une largeur & prefque deux tiers. Les colonnes de P Ordre Ioni- 
que font hautes de prefque neuf diamétres & demi, & l'entablement en a la cinquié- 
me partie. Les colonnes Corinthiennes font rabaiffées par rapport aux autres, d'un quart 
& un peu davantage, & leur entablement eft une moyenne proportionnelle arithméti- 
que entre la quatriéme & la cinquième partie. En elévant la voüte du corps princi- 
pal de P Eglife, on n'a pris pour règle aucune des trois moyennes propofees par l Au- 
teur; fa largeur ей 39 pieds, fa longueur 67, & elle en а 65 de hauteur; la courbe 
eft à demicercle, avec quatre pieds de corbeau. Tous les Connaiffeurs en fait de pro- 
portions la trouvent fort dégagee. —— ۱ | 

П {обе de voir le deffeia de la Coupe pour s'imaginer combien l’intérieur doit 
être orné, & combien les difiérentes parties doivent avoir d' elegance . 

Je dois avertir que la portion qui correfpond à celle des trois Chapelles qui forme 
un Portique, n'arrive qu'à l'entablement de Г Ordre Ionique; au deffus de cet entable- 
ment eft le Chœur des Religieufes, qui a trois ouvertures cintrées vis-à-vis des trois 
arcades des Chapelles. . . 

La Facade de cette Eglife correfpond fi peu à l'intérieur, que je n'ai р ше deter 
miner à la publier. Quant å moi, je fuis perfuadé qu'elle ех ан avant que Palladio 
mit la main à cet ouvrage, ou qu'elle a еге deflinee dans la fuite par quelqu’ un qui 
ignorait profondement les bons principes de I Architecture. 


PLANGHE XV. Plan. 


A. Entablement de Р Ordre Ionique. 
. Corniche qui règne dans la Chapelle majeure. 


) 
NCHE XVI, Coupe. ) В 
> ) С, Impofte des Niches. 


FA- 
(а) „ Le dernier bâtiment que Palladio a дей: gnifique, que la mort пе lui а pas permis Ф 
né à Venife, ç a été 1 Eglife des Religieufes achever. C'eft donc par la grande Chapelle 
de S.* Lucie. Sanfovin dit que le Chevaa qu оп a commencé, бс peut-être que РаПа- 
lier Leonard ( peut-être voulait-il dire Ber- dio a prefidé à l'ouvrage. Le refte fut fait 
navd ) Mocenigo, confacrant la Chapelle prin- aprés fa mort, en deux feules années“. Te- 


cipale, а commencé un batiment bean & mae тапа. Vie de Palladio pag. 377. 


Tom, IV, 


| Х 18 Х | 
FAG ATE DEL ЭЭ 


DE 5, FRANCOIS AUX VIGNES, 
A V „Ет МлІ E 


On а commencé à Банг P Eglife dont il s'agit en 1534, d’après les deffeins de 
Jacques Sanfovin (4), mais с eft à notre Auteur qu'on en doit la Facade. Apres la 
mort de Sanfovin, Monfeigneur Jean Grimani, Patriarche Ф Aquilée, chargea Palladio 
de faire un deflein également digne de fon genie & de celui qui P employait. Cet home 
me illuftre 5 у apliqua avec foin, вс le Prelat fut fi content de fon ouvrage, que ré- 
jettant celui de Sanfovin, il le fit exécuter a fes fraix. | 

Notre Architede, dont les idées étaient toujours magnifiques, perdant de vué la 
fimplicité de Y Eglife, fit une Façade qui promet, dans l'intérieur, la plus grande no- 
blefle, & pour la rendre encore plus majeftueufe , il l'exhauffa quelques pieds au deffus 
du couvert de РЕ Ше. — 3 $ =: 3 
Quatre colonnes d Ordre Corinthien, placées fur un piédeftal entier «с 
Пап, forment le principal ornement de cette Facade (4). Elle eft cou- 
ronnée par un entablement de la meilleure proportion, qui a un frontifpice fuperbe, 
avec fes acrotéres. Un fecond Ordre, auflı Corinthien, avec des colonnes & des pila- 


Planche 17. = 


fires fur les angles, en augmente la beauté & embellit la porte, qui eft cintrée. 


Les colonnes de cet Ordre ont une hauteur de dix diamétres, & l'entablement ей 
formé avec la moyenne proportionnelle arithmétique , entre la quatrième «с la cinquième 
partie de la hauteur des colonnes. П faut remarquer que cet entablement, ainfi qu on. 
le voit dans le deffein, пей pas entier, mais interrompu & profile aux deux ailes de 
la Facade, fans quoi il aurait eu trop de faillie relativement à celle des demi-colonnes 
de l'Ordre principal. Palladio l'a interrompu, & l'a repris enfuite, le mutilant entre 
les entrecolonnemens laterales, вс en réuniffant tous les membres dans celui du milieu, 
ou il orne вс couronne le Porte, qui eft des plus majeftueufes . 

Cette Porte, cintrée, eft haute de trois largeurs, moins un cinquiémes il eit vrai 
qu’elle n'eft ouvert que шаға l'impoftes le cintre en ей fermé, & les pierres tra- 
vaillées à deffeins, ainfi qu’on le voit dans la Facade que j offre dans la Planche XVII. 

Cette Facade fuperbe meriterait un intérieur également magnifique. Il eft cependant 
À prefumer que fi Sanfovin pouvait la voir, tout en avouant le merite de Palladio, il 
ne la trouverait pas à propos pour des Moines fort pauvres, dont il avait en vué les 
autres Eglifes lorfqu’ il entreprit la confiruction de celle de la Vigne. 


) А. Баје & cimaife du piedeftal. 


PLANCHE XVII. Façade. ) В. Impofte de la porte. 


DES- 


ont de hauteur le tiers des colonnes, aufli- 
bien que dans l'Ordre Compofite de I Au- 
teur; les membres de Ї architrave font tels 


(4) Temanza, Vie de Sanfovin, pag. 219. 
(b) S'il eft vrai que les chapiteaux des colonnes 
cara&terifent les Ordres, je dirai que 1 Ore 


dre principal de cette Façade eft Corinihien, 
puifque les chapiteaux le font; ma fi ce font 
les proportions des parties qui font diftin- 
guer un Ordre de l'autre, je crois qu on 
peut [ appeller Compofite ; car les piedeftaux 


qu'il les prefcrit pour le méme Ordre; les 
colonnes ont dix diametres, au lieu de neuf 
& demi, comme dans le Corinthien; enfin 
les modillons de P entablement appartiennent 
entierement au Compofite. 


X to X | 
DESSEINS DE PALLADIO 


LA FACADE DE L’ EGLISE 
DE S. PETRONE DE BOLOGNE. 


Дь avoir donné les deffeins des Eglifes de Palladio qui font déja exécutés , je crois 
devoir inferer dans mon Recueil, afin que rien n'y manque, les quatre Facades dont 
il avait fait le deffein pour celle de St. Petrone de Bologne (4). 

Cette Bafilique à été bâtie d’après les deffeins d'un certains Майте Ardouin, Ar- 

chitedte, vers Pan 1390. Elle eft de compofition Gothique ou Allemande. Les orne- 
mens dont on avait commencé à decorer la Facade correfpondaient au dedans, qui exi- 
Пе encore actuellement. Get Ardouin avait fait l'intérieur du Temple haut de 100 
pieds, fuivant ce qu'en rapporte Baltaffar de Siene, qui approuvait cette hauteur; mais 
le Comte Algarotti nous apprend qu'en 1572 on Ра elévé jufqu'à 105 pieds, après 
avoir confulté là-deffus trentecinq Architectes, qui trouverent qu И fallait å 7 Ordre Allen | 
mand un air plus degagt. Andre Palladio était au nombre de ces Architectes; voila pour- 
quoi des quatre deffeins qu’il а donnes, trois prefentent IOO pieds de hauteur, & Ї 
autre 105. | - 
Le premier de ces deffeins, que ز‎ infere dans la Planche XVIII, en об 
Planche 18. бе deux å la fois, qui ont chacun un feul Ordre, Corinthien principal, 
avec les piédeftaux au deffous. Palladio n'était pas bien determine. fur la proportion 
qu'il devait donner à ces piédeftaux, car, quoique les colonnes foient toutes d'une 
méme hauteur, celle des uns eft un quart de la colonne, & les autres n'y ont pas 
le moindre rapport. Leur tronc eft bombé, comme la Frife Ionique qu'il a employée 
quelquefois dans cet Ordre (6). 

L'intérieur de ce grande Temple ей divifé en cinq parties, dont trois pour les Хеб 
вс deux pour les Chapelles. Dans la Facade on a fait la méme divifion, вс chaque 
partie correfpond à celles du dedans. Un Ordre inférieur repofe fur les раедейаих du 
principal, dont les bafes mutilées forment celles de l’autre Ordre; l’entablement de 
celui-ci embrafle toute la Façade. Dans l'un de ces deffeins il y a l'attique avec de 
petits pilaftres faillans, furmontés du Fronton, qui finit la Facade; dans l'autre il y a 
auf un Fronton au deflus de Г entablement de ۲ Ordre Corinthien, & la Façade еп eft 
terminée par la corniche droit de Y attique. | 233 

Si Рип ou l'autre de ces fuperbes deffeins avait été exécuté, malgré les circonftan- 
ces qui ne permettalent pas d'y apporter autant de correction que Palladio en mettait 
dans fes ouvrages, on y aurait trouvé une nouvelle preuve de la magnificence des idées 
de cet illuftre Architecte. 

‚ Comme ces deux дебела portent exactement l'empreinte de fon gout, је fuppofe que 
ce 


(а) Le celèbre Architecte Temanza m'a epargné fond dans un art dont. plufieurs font parade, 
la peine d'aller јади а Bologne pour avoir & que fi peu de gens poffedent au fonds. 
les copies de ces deffeins; il me comuniqua : Lettres écrites par M. le Comte Algarotti à 


‚ celles que lui avait envoyé le Comte Fran- M: Thomas Temanza, inferées dans la Vie 
çois Algarotti, grand connaiffeur du beau 
en fait d Architetture, & qui les avait fait 
tirer pendant fon féjour à Bologne; deforte 
qu'on ne peut pas douter de leur exa&itu- 


de Palladio, qu'il a publiée dans la belle 
edition des Vies des plus celébres Architec- 
tes & Sculpteurs Venitiens. Liv. I. pag. 284. 
262. à Venife, 1778. chez Рае. 


~ 


de. En envoyant ces copies а M^ Teman- (Р) Ou а crü faire райг au Public еп lui 


za, le Comte Algarotti lui écrivit une let= 
tre remplie de ces traits qui п appartiennent 
qu'à l'homme de goût & au critique judi- 
cieux, & qui prouvent combien il était pros 


donnant ces deffeins tels que Palladio les a 
prefentes à Meflieurs les Direéteurs du bå- 
timent de St. Petrone. 


X 20 X 


ce font les premiers qu'il a faits pour cette Facade. Le Comte Algarotti, en les décri- 
vant dans une de fes Lettres а М. Temanza, s'exprime ainfi: Ces deffeins , C furtout P 
um des deux, ne différent que fort peu de la Façade de St. François aux Visnes, СУ font Egad- 
lement defeclueux з č eft a dire que le Stereobate, fur le quel femble repofer la Fagade, eft 
divifé par les portes, qui en occupent toute la bauteur ; defaut que Palladio a corrige enfuite dans 
Ja Façade du Redempieur, en mettant dans la bauteur du Stereobare 7 éfcalier, (У faifant ren 
pofer les portes fur fa cimaife. С eft ainfi que les anciens фан ат leurs Temples; Cy il т y 
a que celui de Scifi qui, ayant le Stereobate du Portique divifé و‎ prefente un coup d'œil beau- 
coup moins fatisfaifant a | 

Le defaut que le Comte Algarotti а remarqué dans ces deffeins eft l'effet , се me (еше 
ble, de la neceffité; car 1 Eglife etant déja bâtie & les colonnes de l’intérieur placées, il 
ne pouvait mettre les portes au deflus du Stéreobate fans changer tout ce qu'on avait 
fait auparavant. І? оп m'oppofera peut-ètre que. dumoins il aurait pü placer les colon- 
nes en terre; mais alors leur grandeur n'aurait pas été proportionnée à l'enfemble, & 
leur diamètre excedent n'aurait pas permis d'embellir la Facade avec des ornemens elé- 
gans; car Г Architecte était obligé de conferver les portes ouvertes dans les entrecolon- 
nemens laterales, qui conduifent aux petites Nefs. М. le Comte Algarotti trouve le 
meme defaut la Façade de St. François aux Vignes de Venifes defaut qui ne peut ۷6۰ 
nir que de la méme caufe, car Palladio fit le deffein de cette Facade dans le tems que 
I Eglife était déja bâtie fur les deffeins de Jacques Sanfovin (4). Mais revenons à ceux 
de St. Petrone. Il ей affez naturel que les Deputés deftinés à préfider à l'ouvrage ayent 
exige que le dehors du Temple eüt du rapport avec le dedans, ou que dumoins ils 
ayent engagé Palladio à conferver quelque chofe de ce qui ех ан dans la Facade; ёс 
сей là felon toute apparence ce qui a donné lieu au fecond deffein, que je prefente 
dans la Planche XIX. Dans ce deffein il y a des defauts confiderables, c’ eft à dire la 
petiteffe extreme de la porte principale, quelques bas-réliefs gothiques ens 
chaflés dans les pilaftres des portes (2), ceux de la grande porte, qui ей in- 
terrompue par fon grand arc, «с le Fronton qui divife Г entablement du premier Ordre. 
Tout cela prouve evidemment que Г Architede a dû fe conformer à ce qui exi(lait و‎ 
& à la volonté de ceux qui préüdaient à l'elévation de la Façade. Cependant, malgré 
des libertés fi oppofées à l exactitude fcrupuleufe de Palladio, on admire dans ce deflein 
autant de. regularité qu'il ей poffible, & la plus grande magnificence. | 

Dans ce meme deflein il а divifé toute la hauteur en trois Ordres; il femble qu'il 
était incertain fur celui qu'il devait choifir pour le premier, car on y voit d'un côté 
le lopique & de l'autre le Dorique. Ce qui ей un peu fingulier, & que le Comte 
Algarotti lui méme a remarqué, с’ей que dans ces deux Ordres differens il a employé 
des proportions uniformes (г). H ne faut pas oublier que fous P Ordre lonique il y a 
le tronc du piedeftal bombe, ainfi qu'on l'a marqué dans le premier deffein. 

Cet Ordre embraffe toute la longueur de la Façade, ёс ей divife en cing parties qui 
contiennent les deux Chapelles & les trois Nefs de P Eglife. Le fecond, qui eft Go- 
rinthien, ne couvre que les trois Nefs; le troifieme règne fur tout la hauteur de la 
Nef principale, вс finit par un Fronton trés-beau; deforte que les ornemens extérieurs 


Planche 19. 


dons - 
(a) Dans la planche d'une medaille, inferée dans lement, dans les pilaftres des portes; tout 
la Vie de Sanfovin, par М. Temanza, оп le гейе eft de ftyle moderne ©. Lettre du 
voit la Fagade de cette Eglife, вс la porte Comte Algarorti. 
y eft ouverte julqu'å terre. П n'y a point (с) > Vous remarquerez fans doute, Monfieur, 
de Stéreobate continué, mais il y a les pie- que Palladio a-employé, dans le premier 
deflaux au deflous des colonnes. Comment Ordre, la même frife Dorique qu il a mife 
Palladio pouvait-il 5 у prendre, puifque le au Cloitre de la Charite. Le petit morceau 
plan intérieur était déja fait? de papier qu'il a ajouté au deflein, ой font 
(2) » Dans le premier qu'il a corrigé & рге: Jes corrections qu'il y a fait, fur la méme 
fenté en diverfes façons, il n'y a rien du échelle, fait voir que fubftituant le Ionique 
vieux, fi ce пей quelques bas-réliefs defi- au Dorique, П deftine à ces deux Ordres 
nés à être engagés, comme ils le font aQuel- les mémes proportions ni plus ni moins **. 
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donnent au premier coup d'œil l’idée de l'interieur de l Eglife (4). L'ingénieux Au- 
teur а eu foin de defliner les Niches, les Tabernacles & les Frontons de maniere qu’ 
ils euffent rapport à la magnificence de l’intérieur; вс Па fuivi dans tout cela, autant 
qu'il était poffible, les régles de la raifon & de l'art. | mu 
Ро зо, Le 6 deffein , que Гоп prefente dans la Planche XX, fait prefu- 

° mer que Palladio a été oblige de conferver tous les ornemens Gothiques qu’ 
il y avait dans la Facade. Ce deffein le prouve, le Comte Algarotti Гайше, М. Te- 
manza le croit de meme; & je ne faurais mieux expliquer ce que У en penfe qu'en rap- 
portant les paroles de cet Architete. Les chofes ainfi établies, dit-il, des premiers deffeins 
de Palladio m’ étaient plus å propos, car il les avait faits d’après la premiere hauteur de la 
volte, qui etait de 100 pieds. De lå, à mon avis, le quatrième deffein mêlé de Gothique ou 
Allemand Со de Romain om Grec. Le Gothique cependant ne regne que dans le premier Ordre, 
parmi des pieces de meilleur gout و‎ mais qui n'ont pas de liaifon entr elles, СМ qui ne font 
rien moins que corredtes. Peut-être ۰۲ Architecte atil été obligé de fe conformer aux anciens 
ornemens des portes С’ des côtés de la vieille Façade (6). Si cela eft, il me femble que 
Palladio ne pouvait 5 у prendre mieux pour adapter fon deffein å ce qui était bâti, 
fans fe rendre efclave des manieres barbares & déraifonnables des Goths. Il prit le 
parti de placer aux deux cótes des portes quelques pilaftres Corinthiens, dont la hau- 
teur, å la verité, пей pas de la proportion la plus jufte mais qui ont le merite de 
fe conformer aux difproportions de P Architedure Gothique. Il conferva, du vieux 
bâtiment, la continuation des lignes, autant qu'il était роФЫе; il renonça å l'idée d'y 
mettre les entablemens Corinthiens; & il placa au deffus des pilaftres de petits pie- 
deflaux, de forme Gothique, qui foütiennent des vafes entierement conformes à ce 
genre d Archite@ture, quoiqu' eloignés tout à fait de fa maniere. Les Frontons qui 
couronnent les trois portes font dans le méme gout, mais ils rappellent en quelque 
forte aufi le Romain. Notre judicieux Auteur eut foin d' introduire dans le Gothique 
des pieces analogues aux deux autres Ordres, afin qu'il regnàt dans le tout enfemble 
autant 4 harmonie qu'il était poffible. 

Ces deux Ordres ne-font pas dans la proportion qu’ il était accoútume de fuivre, 
car les entablemens ont un pcu moins que la cinquième partie des pilaftres, & ceux-ci 
font plus degagés que de coutume. Entre l'un & l'autre des deux Ordres principaux 
il en a placé deux plus petits, qui ont au deffus les corniches architravées, par les 
quelles toutes les parties de la Façade font liées enfemble, & qui forment I ۵ 
des fenêtres cintrées - ۱ 

H y a ипе fi grande abbondance d’ornemens de tous les côtés, que je défierais I 
Architeéte pourvu de la plus bizarre imagination Фу ajouter quelque chofe. Malgré 
cela, Райет аре de tant de parties offre un tout harmonieux, & prouve les talens 
de ce grand Maitre, qui favait fe tirer d’affaire habilement & avec honneur dans de 
femblables circonftances. Ce qui eft tout-à-fait furprenant, с ей Гадгейе avec la quelle 
dl fcut fi ingenieufement combiner le Gothique & le Romain. 

Il faut remarquer qu’ au bas de cette Planche on a gravé le nom de Palladio tout 
comme on le trouve écrit dans le deffein original à Bologne. Мо, André Palladio, j 
approuve le prefent Фет. On pourrait foupconner que Palladio ne fut pas ۲ Auteur de 
cette Façade, вс que le deffein appartiot à quelqu'autre Агсвиейе, puifqu’ il пе pa- 
rait pas raifonnable qu’il еш сга песейапе de mettre une marque Ф approbation å 
quelque chofe qu'il avait inventé lui méme; mais le Comte Algarotti ne laiffe pas 
lieu d'en douter: il declare qu'il connaît parfaitement le caractère & la maniere de 
definer de Palladio (г), & que cette approbation ей de fa main. 


PLAN- 
(г) Les colonnes accouplées qui font fur les gagés les uns dans les autres, ce qui ne 
angles de la Façade ont les troncs feparés, faurait plaire aux Connaiffeurs ©, 


mais comme il n'y a pas aflez d'éfpace en- (2) Vie de Palladio. 
tre l'un & l'autre pour y mettre les failles (с) , Dans ces deffeins j ai tres-bien réconnu P 
des bafes & des chapiteaux, ils reftent en- „ecriture de Palladio, que j'ai үйе tant de 


fois 
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M д Le Comte Jean Baptifte de la Torre, Ий d'une des plus illuftres familles de 
Verone, 9 адгейа à Palladio pour le deffein d'une maifon, dont l'aire devait être un 
quarré-long. Cet Architecte fe chargea de l'ouvrage, & on en exécuta méme une por。 
tion de fon vivant, ainfi qu’il le dit dans le fecond Livre de fon ArchiteQure, au 
chap. 3%. Voici les propres paroles de P Auteur, La maifon qui fuit efl bâtie à Verone. 
М; le Comte Jean Варийг de la Torre, Gentilbomme de cette Ville, en commença la confiruce 
tion, mais il mourut avant qu elle fut achevée. I y en a cependant une bonne portion de baa 
tie. On entre dans cette maifon par les côtés, ой il y a des veflibules de dix pieds de large; 
ils conduifent dans. les Cours و‎ qui ont chacune 50 pieds de longueur, СУ aboutiffent a une Salle 
ouverte, ой il а quatre colonnes, deftintes particulierement pour foùtenir la Salle fuperieure a 
De cette Salle om раје aux efcaliers, qui font ovales СУ vuides au milieu. Les Cours ont de 
Corridors, си Galeries, tout autour, a niveau du plancher des chambres de I étage fuperieur « 
Ii y a encore Ф autres efcaliers, qui ne font que contribuer aux commodités de la тат. Cete 
te divifion тей? parfaitement dans cet endroit, qui eft long СУ étroit, СМ ne regarde fur la 
| grande route que par une des Façades inferieures . 225 | ^ : 
La defciption de Palladio prouve que l'ouvrage a été commencé fous fes yeux; ce- 
pendant, en comparant le deffein à la portion qui en a été exécutée, & que je pre- 
Pili 31 fente dans la Planche XXI, marquée par les lettres A A, on y trouve 
- “"* des variations confiderables. Dans la Cour telle qu’elle eft, par exemple, 
on a elévé les deux colonnes B B, qui paraiffent indiquer une colonnade femblable à 
celle de la Salle à rez-de-cauffée, que Г Auteur appelle ouverte; с ей pourquoi dans 
le Plan de la portion exécutée P y ai mis les colonnes, & dans l'autre j'ai recopie 
fidellement le deffein de Palladio, proportionnant les mefures à ce qui eít bàti. Les 

varietes font indiquées ci-deffous. | : 

e 


N 


LE COMTE 


»thique, tel qu'il était déja bâti, & il n'y 
„а introduit que quelques pilaftres Corin- 
»thiens aux deux côtés des portes, avec 
»des frontons qui les couronnent. 


» Au deflus de l'Ordre Gothique Па elévé deux 


„fois dans le grand Recueil de Milord Burs 
» lington, auflibien que le diale&e Vicentin 
» quil employait dans les petites notes dont 
„il accompagnait fes ébauches. Mais ce que 
„Та: principalement obfervé dans ces def- 


„feins, се font les flatues & les bas-réliefs 
1 7» , 5 > , 
» qu il a tracé de fa main, & que l'on re- 
„connait à un certain goût ancien dont il 
ya fait fa principale étude, auffibien qu a 


Une certaine timidité à l'égard des con- 


| s tours des figures, qui eft propre de quie 


»L 


о 


„conque пей pas figurifte..... 

quatrième & dernier deflein, райе å Pens 
„Сге de la chine, ей plus recherché бс 
» beaucoup plus fini que les autres. Dans 
„celui-ci il a confervé le premier Ordre Go- 


„Ordres a la Romaine, Рип Corinthien & 
»lautre Compofite; mais, contre fa coütu= 
„me, il les a furchargés de bas-réliefs, de 
» feftons, de flatues, вс de niches, dans la 
و‎ vue de leur donner du rapport avec le 
„Gothique qui eft au deflous, & qui four- 
з» mille de coupures & de fculptures. Tout - 
„сета eft fort agréable à la vue, & Г Ar 
»chite&e у a écrit de fa main: Мо, An- 
„dré Palladio j approuve le prefent ۰ 
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Le grand éfcalier, tel qu'il exifte, пей pas certainement de Palladio, car il ей 
droit, à deux branches, & il a du moderne, tandis que le deffein en prefente un de 
forme ellyptique ou ovale. | Å M съ 
Ph за Palladio а deffiné les Fagades interieures des Cours de deux facons: dans 

° le premier de fes deffeins il a fait deux Ordres de colonnes, dont Рип 
furmonte Г autre; dans le fecond, il n'a mis que les entablemens, & с eft celui-ci 
qu’ il a prefere dans | execution. | 

Les colonnes de la Salle à rez-de-chauffée font d Ordre Ionique; leur hauteur ей 
de huit diamètres & deux tiers, & l'entablement y eft tout-à-fait proportionné. Il y 
а des variations confiderables entre P Ordre де ов par P Auteur $ celui qu'on а ехё. 
cute: ce dernier a 21 pieds, onze pouces; l'autre a vingt quatre pieds; mais с eft 
 peut-étre une erreur qui 5 ей gliffée dans les nombres. 

Le Portique, ou la Salle à rez-de-chauffée, eft prefque quarree, & оп y voit 
quatre colonnes, qui contribuent à la rendre proportionnée, en mème tems qu’ elles 
fervent de foütien à l'étage fuperieur. ; 

Р/ La forme des chambres eft trés-belle. Les plus grandes ont prefqu’ ше 

anche 23. + | у 74 
largeur & demi; elles approchent de la proportion de quinte, & les mo» 
yennes é celle de quarte, à de petites différences prés. Dans les hauteurs de ces cham- 
bres, Palladio n'a fuivi aucune des règles qu'il avait indiquées pour celles qui ont plus 
de longueur que de largeur, puifque les plus grandes, qui font longues de 30 pieds & 
trois quarts, & larges de 19 pleds & demi, ont de hauteur 20 pieds, 7 pouces, quoiqu' 
elles foient voütées, & que le rayon de leur courbe ait prefqu' un tiers de la largeur (а). 

L'intérieur de ce batiment, dont la divifion eft fi proportionnée å la fituation , con- 
tient deux falles magnifiques, plufieurs chambres, des cabinets, & des greniers. Il y 
aurait peut-étre quelque chofe à defirer du cóté des commodités, car les chambres 
font fujettes les unes aux autres; mais il ferait tres-facile reparer de petit defaut en 
ouvrant des portes, qui, au rez-de-chauffée, donneraient fur les petites Cours, & 
dans l'étage fuperieur, fur les Galeries qui les environneraient tout autour. Dans la 
portion du batiment exécutée il y a ces Galeries, & on les voit meme dans le def- 
fein de Palladio, mais il n'y a point de portes qui fervent à mettre les chambres en 
liberté, Peut-étre P Auteur n'a-t-il fongé qu'à rendre les quatre appartemens magnifi- 
. ques, en réflechiffant que pour les domeftiques il y avait des cabinets & des lieux de 
fervice derriere l’éfcalier principal. — 

Si cette maïfon avait été entierement exécuté, elle aurait forme un des plus beaux 
ornemens de Verone, où il y a de fuperbes morceaux d’ Architecture , «с entr autres 
Y ancienne вс magnifique Агепе, outre les bàtimens de Falconet, de Michel de St, 
Michel, & d’autres illuftres Auteurs, dont les ouvrages Pont rendue celebre auprès 
des Amateurs des beaux Arts. Ce qui la diftingue furtout ce font les peintures 
des Calliari, des Farinacci, & de quelques autres Peintres fameux, dont les modeles 
ont été fi bien imités de nos jours par P immortel Cignaroli, & le font actuellement 
par ММ.» Felix Bofcheratti & Francois Lorenzi, que leurs qualités & furtout P heus 
reux emploi de leurs talens ont rendu aui celèbres qu’ ils font eftimables. 


PLANCHE XXI. Plan. 
PLANCHE XXII. Façade. 


) A. Entablement de P Ordre Ionique. 


PEER سے‎ ) B. Corniche de bois, qui couronne le ۰ 


VESTI- 


(a) Il ne faut pas oublier qu'au deffus des pe- nes, fans quoi la hauteur de ce chambres 
tites chambres il y doit avoir des mézani- ferait excedente. 
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` VESTIBULE CORINTHIEN, 
OU COUVENT DE LA CHARITE, 
A یں تح و نی‎ реч c 


"Го. les Architectes dont on admire le merite & les connaiffances, aprés avoir fait 
de Vitruve leur principale étude, fe font confacrés à celle des bàtimens anciens, & ont 
formé leur gout fur ces modèles ації réguliers que magnifique. En confequence de 
cela, fi l'influence neceffaire des mœurs & des circonftances, qui fouvent s'oppofe 
aux progrès des arts, n'y avait mis un obftacle, rien n’egalerait ceux .de I’ Architec- 
іше, вс elle offrirait aduellement nombre de bàtimens qui égaleraient ceux que les 
Romains ont elévé dans fes beaux jours. | | 

Cependant, malgré les entraves qui auraient pü géner le genie de notre Auteur, il 
{сиг faire face aux prejuges, вс parvint meme à les détruire, en pofant les fondemens 
de P Ecole qui fera toujours l'ornement de l'Italie. Si cet homme illuftre avait vecu 
dans les tems de la grandeur de Rome & lorfque rien m égalait les immenfes richefles 
des Citoyens, que n'aurait-on pas du attendre de fes talens, de fes connaiffances, & 
de cette magnificence qui eft naturelle à fes idees? Mais les tems dans les quels il tra- 
vaillait étaient bien eloignes de ces fiécles heureux, & la fortune de ceux qui F ems 
ployaient trop bornéess cependant il a toujours réuni, dans fes ouvrages, la grandeur 
aux agremens. | | == 

Si tout le monde n'était convaincu de cette verité, оп en aurait une nouvelle preu- 
ve dans le batiment, dont je donne le deffein en trois Planches, qu'il a entrepris 
pour les Chanoines de St. Jean de Latran de la Charité, à Venife, & publie dans le 
fecond Livre de fon Archite@ture, au chap.6"*, fous le nom de Veftibule Corintbien , 

On eléva de fon vivant une portion de cette grande maifon, qu'un incendie des 
plus horribles reduifit dans la fuite prefqu' entierement en cendres. Il en fubffte encore 
un morceau qui, réuni aux Planches de I Auteur, m'a fervi pour la deffiner en ene 
tier, вс que j'ai inferé dans le Plan, & marqué раг les lettres A. À. А.А. 

Palladio a bàti cette maifon fur les modéles des anciennes (4), & il a formé le 
eem Veftibule Corinthien, d’où l'on райе dans la Cour (4), qui eft environs 
= ^' née de Portiques & de plufieurs Chambres de différentes grandeurs, pro- 
pres aux ufages des Religieux. | | 3 

Palladio dit qu'il а proportionne la longueur du Veftibule avec la ligne diagonale 
du quarré de la largeur; mais М. Temanza, examinant fon 4ейеш (г), a trouvé que 
les cótés font de 40 pieds chacun, вс que la fomme qui réfulte des quarres ей 3200, 
dont la racine quarrée doit étre 56 pieds, plus une fraction (4). 

Le méme M. Тешаога obíerve que cette longueur, marqué par des nombres, n' 
eft que de 54 pieds. On peut attribuer l'erreur de deux pieds de diminution à ceux 
qui y ont mis les nombres; се п ей pas le premier exemple ҷи оп trouve dans les - 
Livres de Palladio de cette inexadtitude (е), | 


Пу 
(a) Le bätiment qui fuit eft le Couvent de la manieres г on peut divifer leur longueur en cing 
Charité, habité par les Chanoînes Reguliers, parties, © en donner trois å la largeur ; on 
à Venife. J'ai táché de rendre cette maifon peut le divifer en trois, & lus en donner 
femblables à celles des anciens. deux; enfin on peut reduire la largeur à an 
(5) Vitruve, traduit par Monfeigneur Daniel quarré parfait, €* en tirer la diagonale, dont 


Barbaro Liv. V. chap. 1.“ Mais auparavant la longueur fera celle du Veftibule. | — 
ў indiquerai comment Pon doit bátiv les Cours (е) Ayant meluré foigneufement la muraille à la 
quelle ce Veftibule devait être appuyc，] al 


decouvertes» | 
(с) Temanza, Vie de Palladio. | trouvé que fa longueur n eft que de 53 pieds 
(4) Vitruve, au Liv. VI, chap. 4, en décrivant & demi; la difference de deux pouces m еп- 

les Veftibules, dit: le longueur © la largeur gagé а croire que la longueur du Veftibule 


des Veflibules peuvens étre ménagées de trois aurait été d'une largeur & un ters. 
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РІ ll y a; dans се Уей ше, huit colonnes Новев, d’ Ordre Compofite ; 
anche 25. "dae ч 9 ! ! , 
dont la hauteur eft de dix diamètres, с ей à dire 35 pieds. L’entable. 
ment ей conforme aux preceptes de I Auteur (а). Les ailes du Veftibule, qui font 
derrière les colonnes, ont de largeur, ашй que Palladio le dit lui méme, un tiers ёс 
demi de la longueur de ce тете Veftibule (2). La largeur des entrecolonnemens 
eft, dans le deflein, de deux diamètres & prefqu un quart. Le Plancher devrait être à 
lacunes, & il y devrait avoir au deffus une terrafle découverte, avec une ouverture 
quadrangulaire au milieu, environnée d'une baluftrade вс ornee de Statues, qui lui 

aurait donné de la lumière. 

L’ Auteur a elévé un Cabinet de la meilleure ftruQure, avec deux colonnes au mi- 
lieu, qui, en méme tems qu'elles lui fervent d'ornement & en rendent la proportion 
agreable, foütiennent le murs qui feparent les Chambres des Portiques. Au deffus des 
colonnes il y a une Corniche architravée, qui fert d’impofte à la voùte. 

Voici les proportions qui font refulter ۲ elegance де се Cabinet. Les colonnes, d’ 
Ordre Dorique, ont huit diamètres de hauteur; la Corniche architravée en a la hui. 
tième partie & un tiers; celle du Cabinet, depuis le plancher jufqu au fommet de Ја 
voûte, eft de 21 pieds. | ۱ 

Dans les maifons des anciens оп paffait du Veftibule au Cabinet, ой 了 on confer- 
vait les buftes des hommes illuftres de la famille & dont les proportions étaient rela- 
tives à la grandeur des Veftibules. Palladio dit qu'il à été obligé, pour des difpofi- 
tions neceflaires, de le mettre d'un côté, & d'en faire une Sacriflie, bàtiffant du 
côté oppofé un lieu pour le Chapitre des Religeux, dont la forme & les ornemens 
correfpondent à ceux de la Sacriftie, ou du Cabinet. 

Du Veftibule on райе dans la Cour, que nous appellerons plus convenablement 

Cloitre, puifqu'elle appartient à des Chanoines Reguliers. Ce Cloitre eft 
Planche 26. , - , 。 å des 

decoré de trois Ordres d' Architecture, placés au deffus l'un de Y autre, 
& entouré de Portiques à arcades & de colonnes appuyées aux pilañres, dont elles 
fortent avec plus d'un demi diametre de faillie en dehors, Les colonnes Doriques du 
premier Ordre ont, de hauteur, huit diametre & 5; leur entablement correfpond à 
. la cinquieme partie. Les arcades font hautes de deux largeurs, moins un 160116006 , & 
les pilaftres ont, de largeur, deux feptiémes de l' ouverture des arcades. 

П faut remarquer que dans la Frife Dorique il n'y a pas de metopes ni de trigly- 

phes, 


Їз longueur partagée en cing parties formera 
leur largeur. Vitruve Liv. VI. chap. 4. 
Si notre Architeéte avait proportionné les al. 


(4) Dans mon deffein jai dà diminuer toutes 
les hauteurs de ce Veftibule, afin de le tes 
nir au niveau du fecond étage du Cloitre; 


& comme la hauteur des Ordres d Archi- 
 te&ture a été diminuée dans l'exécution, j ai 
été obligé de conformer les hauteurs du Ve- 
ftibule à celles du fecond étage qui exifte, 
& jai proportionné les parties, fuivant les 
deffeins de Palladio. 


(5) Notre Auteur n'a pas determine la largeur 


des ailes felon le preceptes de Vitruve, ри: 
que се celèbre Architeéte dit: voici la ma- 
nieve dont on doit determiner la largeur des 
alles qui font à droite & à gauche: fi la lon- 
gueur ди Veflibule eft de 30 à до pieds, les 
alles en auront la troifidme partie; fi elle eft 
de до à 50, on la divifera en trois parties 


do demi, © on en donnera une aux alles; f | 


оп Ра faite de so à 60, on donnera à celles- 
сі la quatrième partie ; lovfqu elle fera de бо 
à 80 pieds, оп divifera la longueur en quae 
tre parties & demi, dont une formera la lare 
geur des alles; depuis 80 jufqu д хоо pieds, 
Tom. IV. 


les de fon Veftibule fuivant les preceptes 
de cet Ecrivain, c' eft à dire, s il avait 
pris pour règle celui qui regarde les Vefti- 
bules de 50 å бо pieds, la largeur des af- 
les n'aurait été que de 6 pieds, 8 pouces; 
mais ayant previ, peut-être d’après | ехре- 
rience, qu'elles auraient été trop étroites 
relativement à la grofleur des colonnes, & 
n'auraient pas repondu à la grandeur de 
l'enfemble, il s eft determiné à leur don- 
ner la proportion que l'Archite&e Romain 
ordonne pour les Veftibules qui font larges 
de до à so pieds, fuppofé cependant que 
la longueur de celui de Palladio ем été 
determinée, ainfi qu'il le dit lui méme 

avec la diagonale du quarré, dont le reful- 
tat ferait 56 pieds; mais comme la lon» 
gueur ей 53 pieds вс demi, il la divifa en 
trois parties & un tiers, & de Pune de ces 
parties il forma la largeur des ailes. 
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phes, вс qu'on y а fubftitué des têtes de bœuf avec des bandelles & de petits fe. 
ftons entrelaces agréablement (2). 

Le fecond Ordre ей Ionique; les colonnes font plus baffes des Doriques de prefqu' 
une feptième parties l'entablement eft proportionné avec la moyenne proportionnelle 
arithmetique entre la quatrième & la cinquième partie des colonnes; les arcades ont 
de hauteur un peu plus d’une largeur & demi (2). 

Le troifieme Ordre, Corinthien, eft à pilaftres, qui font plus bas des colonnes fo» 
niques de ;; la hauteur de leur entablement eft une quatrième partie. Ces pilaftres 
font appuyés å la murailles on a ouvert entre l'un & Pautre des fenêtres qui éclai- 
rent la galerie, derrière la quelle font les cellules des Religieux, auffibien que dans les 
etages inférieurs. Celui-ci eft cependant différemment divife, car les cellules ou les 


chambres font toutes de la méme grandeur, & les murs qui les feparent font foute- 


nus par les voütes des chambres qui font au deffous (с). 

Palladio indique dans fon Plan une autre Cour, feparée du Cloître par la rue pus 
blique, que j’ а! marquée dans le mien (Planche XXIV) par le lettres B. B. B. Cette: 
rue devait étre couverte avec une petite terraffe à niveau du fecond étage. 

Au dela de cette rue ей deffiné, à rez-de-chauffée, un vafte Refeétoire, qui a de 
long deux largeurs, & dont la hauteur ей parallèle au troifième étage. Pour aller dans 
се Refedoire du côté du Cloître, il fallait paffer par la terraffe qui couvre la rue, 
ёс defcendre par les éfcaliers qu'il y a placés exprès; се que l'on verra diftinótement 
dans le Plan & les Coupes. | | 

ll y a б loin, dans ce bâtiment, du deflein à l'exécution, que je ne puis m'ems 
ресһег de récopier les paroles de Palladio, tirées du fecond Livre, chap. 6۳۴ , de fon 
ouvrage. Du Veflibule on entre dans le Cloitre, qui a trois Ordres de colonnes places au def- 
Jus Pun de T autre; le premier eft Dorique; fes colonnes fortent des pilafires plus de la moitie; 
le feconde Ordre eft Lonique, © a les colonnes plus baffes que celles du premier, de la cin 
quieme partie; le troifieme eft Gorintbien, C fes colonnes ont encore une cinquième partie moins 
que celles du fecond. 

il s'en faut bien qu'on ait retranché dans le deffein, encore moins dans P exécution, 
un cinquieme dans la hauteur de ces colonnes. Dans Je deflein, les colonnes. Doriques 
ont dixhuit pieds de haut; les Ioniques en ont féize, & les Corinthiennes, quatorze. 
Dans le bâtiment exécuté, on a donné aux premières dixfept pieds quatre pouces, 

aux 


(а) 


La Frife Tonique du Temple de la Fortu- 
ne Virile, que Palladio a deffinée dans le 
Liv.IVme de (оп ouvrage, lui a fervi de 
modèle pour orner {а ЕгИе Dorique. Dans 
Ja premiere il y a des tétes de boeuf mélées 
aves des feftons & de petits enfans entrela- 
ces; dans la feconde on voit des bandelles 
ёс des patéres entremélées agréablement avec 
les mêmes têtes. Je ne puis qu approuver 
les obfervations de М. Temanza touchant 
les ornemens de cette Frife; voici ce qu'il 
en dit: Я eff à remarquer que dans la ۵ 
Dovigue il n'y а point de triglyphes, mais des 
têres de bœuf toujours entremélées des patéres, 
ds entrelacées agréablement avec des bandelles 
do de petits feflons, comme fi la Frife était 
une metope continuée. Еп cela même Ї Auteur 
в age avec le plus grand difcernement, car le 
plancher qui correfpond à la Frife weft pas 
foitenu par des poñtres dant les têtes figurent 
les triglyphes, mais par une volte qui Jotitzent 
le plancher. Ses ouvrages font remplis de ces 
artifices ingenieus C'e. 


Palladio a си la même precaution, comme 


nous le verrons 4 fon tems, dans un des 
deffeins de la Facade de St. Petrone, à Bolo- 
gne. Сей ce que quelqu'un voudrait qu 
il eüt fait ашћ dans la Frife de la Bafilique 
de Vicence, qui å les Portiques å votite, 
& où il n'y a point de poütres qui foütien- 
nent le plancher & qui correfpondent aux 
triglyphes de la Frife. On pretend qu'en 
agiflant de la forte on aurait ôté tout pres 
texte aux cenfures pueriles de ceux qui trou- 
vent que les metopes ne font pas d'un quar- 
ге parfait و‎ quoiqu'il faille les mefurer avec 
le compas pour Гайигег. 


(5) Les arcades d'une largeur & demi femblent 


pefantes dans un Ordre Ionique. Сей du 
moins l'opinion des plus difficiles entre les 
Connaifleurs. 


(с) > Auprès du Veftibule il y a, d un côté, 


la Sacriftie, environnée d'une corniche Do- 
rique qui foütient la voûte; les colonnes 
qu'on y voit foütiennent cette portion du 
mur du Cloitre qui dans la partie fuperieu- 
re fépare les Chambres ou Cellules des 
Portiques“, Palladio Liv. П. chap. 6. 
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aux fecondes, quatorze pieds neuf pouces, aux troifiémes, сей à dire aux pilaftres 
Corinthiens, douze pieds cinq pouces. | 

S'il n'y avait une différence de trois pouces dans l'Ordre Corinthien, je ferais рог. 
té à croire qu'on a diminué les deux Ordres fuperieurs, avec une progreflion arithmé- 
tique decroiflante. Il fera aifé aux Connaiffeurs de juger combien cette maifon devait 
être magnifique; car les parties qui compofent l'enfemble font diftribuées on ne peut 
pas mieux, вс chacune ей proportionnée & reguliere en foi-méme. Le Veftibule ей 
fuperbe & majeftueux, le Cabinet elégant, les Portiques qui environnent la Cour por- 
tent l'empreinte de la grandeur; les efcaliers font commodes ёс fuperbes quoiqu' en li- 
maces le nombre des chambres & des cellules, en comptant méme celles qui font де. 
. flinées pour les étrangers, monterait å oo (а), ce qui fuffit pour loger la plus nom- 
breufe famille де Religieux Clauftraux. Enfin, dans cette maifon, tout refpire la beau- 
té, Pelégance, вс tout eft exécuté avec la plus grande exactitude. Elle eft entie- 
rement bâtie de briques, & l'extérieur eft couvert 4 un enduit tres-mince вс rou- 
geatre. Il n'y a que les bafes, les chapiteaux des colonnes, les impofles des arcades 
& les fommets des corniches qui foient de pierre de taille. 

L? Auteur dit 44 2 44206 de rendre cette maifon femblables à celles des anciens, вс, à 
mon avis, il a reufli on ne peut pas mieux, en difpofant cependant les parties, & 
modifiant les preceptes fuivant les befoins & les ufages des Religieux. Les maifons 
des Romains, auront été plus magnifiques peut-être, вс bâties avec des materiaux d' 
un plus grand prix, mais affuremment elles n'ont pas furpaffé celle-ci ni en elegance, 
ni en juftefle de proportions. 


PLANCHE XXIV. Рия. 


š LANCHE XXV. Coupe. ) A.A. Bafe & Chapiteau des colonnes Doriques du cabinet. 
) B. Corniche architravée qui règne tout autour du cabinet. 
) С. Е | 


۱ C. Entablement де P Ordre ۰ 
PLANCHE XXV I.Autre Coupe.) D. Impofte des arcades Doriques. 


) В. Autre Impoftes des arcades loniques. 


Mefures dans les deffeins de Palladio. Mefures exécutées a 
Longueur du Veftibule - - = - pieds 54. pieds 53. 6. 
Cabinet quarré --- + = = 一 26. 25. qun coté, вс 25. де | autre 
Largeur des Chambres - - - - EC 13. 6. 
Longueur de la Cour + = = < 78. 79. 10. 
Diamëtre des colonnes Doriques - 2. 3. 2. 1. £ 
Hauteur - - ------ 19. 17. 4. 2 
Largeur des arcades = = م‎ = = 9. 8. 10, 
Hauteur + « < = = = = == 16. 16. 3. 
Diamétre des colonnes loniques - I. IO, 1. 8. 
Hauteur = = + = - « - - • 16. 14. 9. 5 
Hauteur des arcades = - = = a 14. 9. 13. 6. 
Diametre des colonnes Corinthiennes I. 6. т. 4 
Hauteur ~ - = e < = ~ a o 14. 12, $, 


| | MAL 
(4) Palladio Liv. II. chap. 6. 
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FU TL o S. Ge AP Be, 


Das le Livre ЇЇ, chap. 3, de Palladio on trouve la defcription que voici d'une 
autre maifon qu'il a inventee. 3 

М. Jules Сарға, Gentilbomme Vicentin, a apprete les materiaux pour байт une maifon ; 
moins pour qu elle lui foit meceffaire, que pour contribuer å Рогиетет de fa рате. Il en a 
même commence I exécution d apres les deffeins qui fuivent, dans ип tresbel endroit, СУ fur la 
principale rue de la Ville. Dans cette maifon 21 y aura une Cour, des Portiques, des Salles 
С» des Chambres, dont quelques unes grandes, d'autres mediocres , СУ Ф autres petites ; Cy tous 
tes d'une forme belle СУ varice. Il eft inconteftable que la maifon de ce Seigneur fera ац 
ornée (5 magnifique que la mobleffe de fes idées Г exigeait. 


Pour tranfporter les deffeins de P Auteur dans une forme plus grande que celle qu’ 


il a choifie lorfqu'il les a publiés j'ai du me fervir des nombres avec les quels font 
marquées les parties du Plan; puifqu'en mefurant ces parties avec l'échelle des pieds 
annexée aux deffeins, elles ne correfpondent pas aux nombres qui indiquent les lon- 
gueurs & les largeurs, ainfi que chacun pourra le réconnaitre en examinant avec un 
peu de refléxion le Livre de Palladio. | 

L'irregularité de l'aire Ра obligé de la redreffer par de petites Cours; 
qui fervent auffi pour donner de la clarté aux chambres voifines, & qui, 
dans le Plan, font marques par les lettres A. B. | 

Le grand éfcalier ей trés-cloigné de la porte cochere, dans la quelle cependant il 
ne pourrait pas entrer de carroffes ni d'autres voitures, car, pour s'approcher de I. 
éfcalier, elles devraient traverfer la Salle å rez-de-chauffée. L’ Architeée y pourvut 
ouvrant une porte qui donne l'entrée dans la Cour marquee C. Devant cette Cour 
il a дейов un Portique, qui correfpond a l'éfcalier principal; cet éfcalier aboutirait 
à un autre Portique dans le fecond etage. Apparemment que Г Auteur aurait bàti dans 
la méme Cour les cuifines вс toutes les piéces qui font neceffaires dans une habitation 
commode ; fans quoi je ne vois pas où il les aurait pü nicher fans deranger la difpo- 
{шоп des appartemens . = 
Planche 28 J'ai deffiné la Façade telle qu’elle eft dans le Livre de Palladio, с ей 

“9, pourquoi j'ai 121116 les fenêtres fans aucun ornement. L’architrave & la 

frife font tous les deux fur la même ligne, fans aucune diftinétions Palladio les а faits 
de là forte pour y ouvrir des fenêtres qui püffent donner de la clarté aux cabinets, 
ainfi que fit cet ancien Architede dans le Temple de la Concorde, pour y placer une 
infcription (4). ۰ en 

Dans un endroit trés-borné P Architete а sù menager une diftribution fi commode, 
qu' elle peut fervir d'exemple à ceux qui etudient P Architecture. 


Planche 27. 


۱ 


PLANCHE XXVII, Plan. 
PLANCHE XXVIII. Façade. 


MAL 
(a) Palladio Liv. IV. chap. 30. 
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M A I S O N 


DESSINEE POUR LE СОМТЕ 


MONTAN ВАКБАКАМО, 


MALS QUUN А POINT ETE ظ‎ ۸ ۰ 


ГО,» le premier volume de cet ouvrage, à la page 36, оп а donné le deflein & 
la defcription d'un bâtiment de Palladio, fait pour М. le Comte Montan Barbarano, 
& appartennant aduellement а M: le Comte Antoine Porto Barbarano, Gentilhom- 
me Vicentin. ГР Auteur a donné le Plan de cette maifon, & deux defleins de la Fa- 
cade, dont l'un a été exécuté, & с ей celui que j'ai publié: mais pour le Plan, il 
y a une telle difference entre le deffein & l'exécution, qu'il eft impoflible de le re- 
connaitre pour celui que Palladio a tracé. 

Dans la vue de rendre ma СоШПе оп complette, j'ai fait graver les deffeins de се 

Рап & de la Facade inferés dans le fecond Livre de l'Auteur, aux quels il a ajouté 
la defcription fuivante. Ta define cette maifon pour M. le Comte Montan Barbarano , qui 
voulait ja batir a Vicence; mais I aire en etait telle, qu'il ne m a pas 016 pofible de faire 
les deux parties femblables Pune à l'autre. A prefent que ce Seigneur a acheté le terrain cone 
Мой, om peut les rendre uniformes з б” comme d'un côté il y a les écuries ) les logemens des 
domefliques , ainfi qu om le voit dans le гет, on фанта de Й autre des pieces qui ferviront 
pour la cuifine و‎ pour le logement des femmes, СУ pour d'autres ufages. Cette maifon eft deja 
commencée; la Façade fera exactement femblable au deffein que реп donne en grand (a); i? 
ne m a pas 6 ро е d y ajouter сеш du Plan “qu on vient de fixer (b), С’ dont on a 
mis les fondemens, parcequ on ne Ра pas gravé a tems pour паритет. Dans Р entrée de la 
maifon i| у a quelques colonnes qui fontiennent la voûte, се dont on а deja donné la raifon. 
A droite Су à gauche on voit deux chambres longues d'un quarre ) demi; auprès de celles-ci 
3] y en a deux autres, quarrés , СУ deux cabinets. Un Veflbule vis-a-vis de I entrée conduit 
a un Portique qui donne fur la Cour; aux deux côtés du Veftibule il y a un cabinet, Су аи 
deffus, des méxanines, aux quelles on monte par le grand ejealier de la maifon. Les voutes de 
ces différentes pieces ont vingt un pieds Су demi de baut. La Salle fuperieure © les chambres 
font enfolivées, mais les cabinets font voies СУ ont la meme bauteur que les chambres. Les 
colonnes de la Façade ont tes piédeflaux an dejjous, СУ font furmontées d'une balufirade, å la 
quelle. on райе par le gremer , 
' Во examinant le Plan оп 5 аррегсай que T Auteur a été obligé де 5 
Planche 29. uniformer, pour la diñribution intérieure, à la figure & aux murs qui 
exiflaient auparavant. En effet, les chambres ont, d'un cóté, trois pieds de largeur 
plus que de l'autre; dans une des ailes de la Cour, qui a vingt cinq pieds de large, 
on a bati l'écurie, qui n’en а que 16126۰ On y a trace des deux côtés les places des 
chevaux, mais dans un efpace fi étroit elles feraient impraticables. La Façade ей def: 
finde avec un feul Ordre Compofite, qui repofe fur un Stereobate, don la hauteur 
n’ eft précifement ni la quatrième, ni la cinquième partie des colonnes. Celles-ci ont, 
de haut, dix diamétres & un cinquieme; l'entablement en a la cinquiéme partie, 
moins un pouce, & il e(t furmonté d'une baluftrade appuyee fur la corniche; derrie- 
re сене baluflrade il y a un attique, fans fenetres & fans portes, quoique Palladio 
ait dit qu'on y райе par le grenier (с). ў 

了 ai publié ces deffeins précifement comme ils l'ont ete par l'Auteur, en ajoutant 


пеаше 
(a) Се deflein eft dans le premier volume de mis cet attique dans Ja vue de donner une 
cet ouvrages Planche XVIII. hauteur convenable à la Salle, & pour mé- 
(2) Le deflein de ce Plan ей dans la Planche nager, au deffus des chambres, des greniers 
XVII du méme volume. ou des recoins, qui augmenterait les come 


(c) Je fuis porté a fuppofer que Palladio y ait modités de la maifon. 


Tom. IV. H 
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ob ss neammoins les ornemens aux fenétres de la Facade, car elle eft fi magni- 
APR 39% байв, qu'il ей impoflible de s'en райег, С? ей peut-être la petite forme 
du defein qui а empeche Г Auteur de les y tracer. 


PLANCHE XXIX. Рин. 
PLANCHE XXX. Façade, i 


— 


Е | | 
D UNE DES INVENTIONS DE PALLADIO ` 
QU’ IL А INSERÉES DANS LE TROISIÈME LIVRE DE SON OUVRAGE. 


Lon le monde conviendra aifément que rien n’eft plus avantageux, pour divifer 
avec juílefle les différentes parties d'une maifon, qu'une aire reguliere: celles qui ne 
le font pas prefentent des difficultés qu'il eft fort difficile aux Archite@es de furmon- 
ter; & pour peu que l'on foit exercé dans la pratique de cet ап, оо fait que les 
obflacles & Репош font immenfes lorfqu’ il s’agit de combiner une diftribution raifon- 
nable dans les Façades & dans les pièces intérieures avec le coup Ф œil defagreable 
que produifent les angles obtus & aigus, вс lorfqu'il faut 5 éfforcer d employer uti- 
lement des parties que leur figure rend imparfaites. 

H y a fort peu de gens qui foient à portée de diftinguer l'habileté de ceux qui ont 
furmonté ces obítacles, & il n'y a peut-être perfonne qui Г apprécie juftement ; cepen- 
dant cet un des principaux merites d'un Architecte. | ; 

Palladio пе 9 ef pas contenté de nous en offrir un exemple dans la maifon Valma: 
тапа, inferée dans le premier volume de cet ouvrage: mais voulant faire connaître com» 
bien il avait d’ intelligence, & combien fon genie lui fourniffait de reffources, il ри- 
blia و‎ dans le troifieme Livre de Г ArchiteQure, les deffeins de plufieurs bátimens de 
се genres qui augmentent I admiration qu'on avait déja pour cet excellent artifte. 

La defcription de Palladio precéde le premier de ces defeinsz que j’ offre au Public 
en trois Planches. Le lieu où lon fuppofe bâtie cette maifon, dit il, ef pyramidal ; la bafe 
Planche 31. de la pyramide forme la principale Fagade, quin коз Ordres de colonnes و‎ ге 

> * a dire le Dorique, le lonique && Je Covintbieu (а); ете» еВ quarrée ; quatre 
colonnes en foutiennent la voute ) rendent proportionnee la hauteur å la largeur. Il y a de chas 
que coté deux chambres , longues d'un quarré Cy deux tiers (6), © bautes felon la premier re 
gle des hauteurs des той») auprès de chaque chambre il y а un cabinet СУ un 
efealier qui conduit aux mezanines. Au bout de Р entrée je voudrais menager deux 
chambres, longues d'un quarre Су demi, avec deux cabinets de la même proportion, Cy des 
efcaliers pour paffer également aux mezanines 3 au dela des chambres, une Salle, qui aurait un 
quarré СУ deux tiers de longueur (с), avec des colonnes femblables à celles de l'entrée ; aupres 
| ¢ 4 


Planche 32. 


(4) La Façade eft auli haute que large, & le colonnes Corinthiennes du troifitme Ordre. 
corps du milieu, qui eft faillant, a, avec (2) La longueur & [а largeur de ces chambres 


chacune des alles, un rapport de 2 à 3, 
ce чш forme une quinte. Les entrecolon- 
nemens Doriques ont, de largeur, deux dia- 
metres & deux tiers; celui du milieu a qua- 
tre diamètres, & le rapport епі? eux ей auf 
fi de 2 à 3. 11 femble que les Ordres, с eft 
à dire les diamétres des colonnes, foient di- 
minuces avec une progreflion arithmétique 
defcendante 30 : 24 : 18: Je пое pourtant 
pas laffurer, car je n'ai pas compris clai- 
rement les nombres dont font marquées lee 


auraient une proportion de 3 à $, ce qui 
fait une fexte majeure; & la hauteur, més 
парсе felon la première methode de la haus 
teur des voütes, réuffirait d'une moyenne 
proportionnelle arithmétique entre la lon- 
gueur & la hauteur, с eft à dire 18:24:30: 


(с) La proportion de cette Salle devrait être 4 


un quarré & deux tiers, ce qui ferait une 
fexte majeure. П faut remarquer que dans 
les nombres du Plan publié par l'Auteur 
il ۶ ۸ء‎ gliflé des erreurs confiderables. 


X 31 X 


de la Salle, un Portique; fur les сбит de celui-ci, des efcaliers de figure ovale; C» plus avant, 

la Cour, a coté de la quelle feraient les cuifines. Les fecondes chambres, ¢ efl å 
Plancbe 33. dive celles du fecond Ordre, auraient vingt pieds de haut, СУ celles du troifieme و‎ 
dixhuit. La bauteur des deux Salles arriverait jufqu au toit (a), Cy dans ces Salles, å те 
veau du plancher de l'étage fuperieur, il y aurait quelques baluftrades, qui ferviraient à plas 
cer les perfonnes de condition dans les occafions de bals, de felins, Cor. 

Palladio fait fes defcriptions avec tant de clarté & d’exadtitude, qu'elles n'ont pas 
befoin d' interpretation. Les deffeins du Plan & de la Façade, & celui de la Coupe 
que j'y ai ajouté d’apres les exemplaires & le texte de Г Auteur, doivent neceffaire- 
ment infpirer de l'admiration pour un batiment fi bien menage dans la fituation difficile 
qu’il appelle pyramidale . La поМейе , l’elégance & la commodité 5 y trouvent réunies 
également que dans les autres, & font connaitre de plus en plus les talens de Г Auteur. 


PLANCHE ХХХІ. Plas. 
PLANCHE XXXII. Façade. 
PLANCHE ХХХШ. Coupe. 
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INVENTION DE PALLADIO 


POUR ETRE EXECUTEE 


۱ 站 


Do bâtiment qui fuit, & dont j'ai recopie les deffeins de I Auteur, Уат formé trois 
Planches, dont l'une prefente le Plan, l'autre la Facade, & la troifième la Coupe, 
que j'ai jugé à propos Фу ajouter d'aprés la defcription qui precéde les deux defleins 
de Palladio, & que j'ai aufi recopiée, dans la vue de faire connaitre Г intention de l 
Architecte. Je m'y fuis determine d'autant plus aifement, que j'ai crü faire un plaifir 
au Lecteur, en lui mettant fous les yeux un morceau dont la precifion lui donnera 
une idée trésjufte de l'ouvrage. ۱ | 
J'ai define , pour être eleve à Рение, le bâtiment qui fuit. La Fagade prin- 
— cipale а trois Ordres de colonnes, dont le premier lomique, le fecond Corintbien 
lo le troifieme Compofite (5). | 
Blanche 35— L'entrée Jort um peu en debors; om y voit quatre colonnes Ф égale mefure , CF 
femblables a celles de la Façade. Aux deux cotes de cette entrée il y a des chamo 
ES ‚ dont les voutes ont été formées d'après la première methode indiquée pour Jeur 
hauteur (с). Шу а аир d autres chambres plus petites, des cabinets, СУ des éfcaliers qui сопе 


duis 
(4) La hauteur de la Salle quarrce ferait d'une 17 pouces, érait de 18, comm il le devrait 
largeur & un tiers, ce qui forme une quin» pour toutes les raifons; car les colonnes fe- 
те, & celle de la grande Salle, une mo- raient hautes de го diamétres, au lieu que 
yenne proportionnelle geometrique. de то *; & dans ce cas, on aurait la pro- 
($) La largeur de cette Fagade, & fa hauteur, greffion arithmétique décroiffante 30: 24: 18. 
jufqu'à la derniere corniche, ont la propor- Pour moi, је fuppofe qu'il seft gliflé des 
tion de tiérce mineure, c' eft à dire de 5 à erreurs dans les Livres de P Auteur, par rap- 


Ne re eene ge n0 тыныгу: 


6; & le corps du milieu, qui eft faillant, 
a, avec toute la longueur de la Facade, се!- 
le de و‎ à 9. Les colonnes des trois Ordres, 
Ionique, Corinthien & Compofite, font ra- 
baiflées en proportion arithmétique , c'eft à 
dire, 22 Z: 19:15. Les diametres des co- 


lonnes auraient la méme proportion, fi ce- 


lui de l'Ordre Compofite, au lieu d'être de 


port aux nombres des colonnes, en ce qui 
regarde leurs diametres. Les entablemens 
ге(ре@1 ont, entr' eux, la méme proportion 
arithmétique, ou progreffion décroiffante 
4 چ و‎ ie ! 


(е) Сей à dire une moyenne. proportionnelle 


arithmétique. 


= 


me‏ سیت 


со 26 

duifent aux mezanines. Un Veftibule vis-a-vis de l'entrée conduit dans une petite Salle, qui rea 
gait la lumiere d une petite Cour laterale, СУ qui а, de Р autre cote, I efralier principal , dont 
la forme eft ovale; il eft vuide au milieu, СУ les degrés en font foñtenus par des colonnes , dont 
i) eft environnee. Plus avant, un autre Veftibule conduit å un Portique qui a les colonnes lonis 
ques, comme celles de l'entrée. Aux deux côtés de ce Portique il y a deux appartemens јетра 
bles aufs à ceux de Г entrée; mais on a été oblige, pour fe conformer å l'aire de retrecir un peu 
celui du core gauche. Aupres du Portique, il y a une Cour environnée de colonnes, qui forme un 
corridor fervant aux chambres de derrière, deflinees pour loger les domfliques, СУ pour les cuifi- 
nes. L étage fuperteur de cette maifon correfpond an rez-de-chaujfee, excepté que la grand Salle, 
au defus de I entrée, та point de colonnes, qu'elle eft сове jufqd au toit, C ди оп y а fora 
me, a niveau des troifiemes chambres, une galerie qui pourrait fervir même aux fenêtres Jupericua 
res, puifque dans cette Salle il y en devrait avoir deux rangs. La petite Salle devrait être ens 
Jolivee, a la même hauteur des voûtes des fecondes chambres, favoir de 23 pieds. Les chambres 
du troifieme браде auraient aufs les folives, a la bauteur de 18 pieds; toutes Jes portes СУ les 
fenêtres feraient perpendiculaires les unes aux autres, © toutes les murailles également charges a 
Dans les foñterrains il y aurait les caves , les lieux deftines pour la lefive © les autres magafıns. | 

Cette defcription marque de plus en plus l'exactitude avec. la quelle Palladio difpo- 
fait les plans de fes batimens, ou il ne manquait rien de ce qui était neceflaire, de 
fon tems, pour des maifons magnifiques. On a déja уй dans celle-ci des Salles, des 
Appartemeos commodes, des Portiques, des Cours, des decorations en dedans ації 
bien qu'en dehors, des chambres de la plus belle forme вс оп ne peut pas mieux 
proportionnees, un éfcalier magnifique, quoiqu’ en limace, enfin tout ce que l'on pou- 
vait ménager dans une aire irréguliere, dont Palladio, fertile comm’ il était en ref- 
fources, a sü tirer le plus grand parti. 


PLANCHE XXXIV. Plan. 
PLANCHE XXXV. Façade. 
PLANCHE XXXVI. Coupe. 


M А I S О М 


f 
DESSINEE POUR М,’ M/ LES COMTES 


FRANCOIS ET LOUIS TRISSINO. 


I L пу a certainement Hen de fi defagreable, lorfqu'on examine le deffein d'un 
batiment, que de trouver les nombres, qui devraient à peu prés indiquer les dimen- 
fions des parties dont il eft compofe, fi remplis 4 erreurs, qu’il eft impoffible d'y rien 
comprendre. Cet inconvenient m'eft arrivé fi fouvent, dans la redaction de cet ou- 
угаре, & il m'a fi fort embarraffé, que peu s'en ей-1 fallu que je ne ceffaffe de le 
continuer. On ne faurait croire combien on trouve d'alterations dans les ouvrages 
exécutés de Palladio, lorfqu’on les examine avec attention, вс qu'on en compare les 
mefures avec les dimenfions indiquées par P Auteur. Peu de gens, à ce que j'en crois, 
en ont pris la peine, & fort peu, avec autant Ф incertitudes, auraient рег@Йе dans 
leur entrepife. Quant à moi, fi j'ai ete contraint d'exercer ma patience pour tout 
examiner вс tout demeler au райе dans les batimens executes de Palladio, j'ai fait 
fans doute un bien plus grand facrifice lorfque j'ai entrepris de découvrir les veritas 
bles proportions des båtimens qui ont été deffines & décrits avec des nombres contrai- 
res aux loix, ёс qui ne font rien moins que corrects. 

Non feulement, dans les deflein de celui que ÿ annonce, il y a des differences confi- 
derables dans les nombres, mais les formes des chambres & des Salles n'ont pas de rap- 
port avec les mefures du batiment. Si dumoins ce celébre Architecte avait eu foin d' 
ajouter aux defleins les échelles des pieds, on aurait eu un moyen pour donner la де: 

(спре 
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fcription de fes ouvrages: mais les parties ne correfpondant point à P enfemble, & les 
nombres n’ indiquant pas exactement le dimenfions, оп ей tellement embarraffé, qu'on 
ne peut s'en tenir qu'à des probabilités, les etabliffant fur la methode de Г Architedte. 

Avant que de faire la moindre remarque fur le bâtiment dont il eft queltion у je vais 
rapporter les propres paroles de Palladio à ce fujet. A /a priere de Mefheurs les Comtes Frane 
gos Су Louis Тевно, de Vicence و‎ j at deffiné le batiment ci-après. Si on P avait exécute exacte~ 
ment, l'entrée de la maifon aurait ete quarree (a), СУ divifee en trois efpaces par des 
colonnes Corinthiennes, afin que fa vote ent autant de confiflance que de proportion. 
17 y aurait eu aux côtés deux appartemens de fept pieces chacun, en y comptant trois mezanınes, 
aux quelles auraient conduit les éfcaliers qui font à côté des cabinets. La bauteur des grandes 
chambres aurait été de vingtfept pieds, © celle des moyennes СУ des petites, de dixbuit. Dans 
7 enfoncement aurait 616 la Cour, environnee de Portiques d Ordre Ionique. Les colonnes du pre- 
mier Ordre de la Façade auraient 616 loniques, augibien que celles de la Cour; celles du fecond 
Ordre devaient être Corinthiennes. La Salle tout a fait libre, aurait été aufi large que Р en- 
tree, Су baute jufqu au toit. A niveau du plaucher du grenier il y aurait eu un Corridor. Les 
grandes chambres auraient cte enfolivees, les moyennes СУ les petites, vohtees. Aux côtes de la 
Cour il y aurait des chambres pour les domefliques , la cuifine, СУ d'autres lieux foñterrains, 
enfuite les caves, les lieux pour y mettre le bois, Сл d’autres commoditées (b). 

Les détails que Palladio a donnés touchant cette belle maifon n'ont раз befoin Ф 
explication; car en peu de mots il décrit avec beaucoup de clarte l'arrangemment 
auífi judicieux que magnifique de fes différentes parties. Cette maifon aurait du etre 
tout a fait ifolée, puifqu'il y a deffiné tout autour des fenêtres, deftinées à éclairer 
les chambres. L' on voit par les nombres qui indiquent les parties du Plan, inferé 
dans la Planche XXXVII, que с ей un quarré prefque parfait; cette aire eft employee 
en une magnifique entrée quarrée ( qui a 40 pieds de chaque cóté & eft divifée en 
trois éfpaces par des colonnes ), & еп deux appartemens fort commodes, renfermant 
fept piéces chacun, en y comptant des cabinets & des mezanines, aux quelles on 
monte par de petits éfcaliers contigus. Les deux chambres à coté de l'entree font lon- 
gues de deux largeurs, сей à dire qu'elles ont la proportion de Г octave; leur figu- 
re les annonce pour deux antichambres, où il у a des niches & des cheminées; quel- 
que autres de ces chambres font daus la proportion de tiérce mineure, & d'autres du 
ton mineur, сей à dire de 9 à го. La Cour, tout autour de la quelle règnent des 
Portiques, a par approximation la proportion de quarte. 

| Dans l’étage fuperieur on a deffiné autant de chambres, de cabinets & de 
Planche 38. mezanines, avec une Salle magnifique, dont la hauteur arriverait au той; عق‎ 
à niveau du grenier il у. aurait une galerie ou corridor. Les grandes chambres de cet 
érage auraient le plancher en bois, les moyennes & les petites, à voûte. La hauteur 
des premières, felon Palladio, devrait ètre de vingtfept pieds » се qui correfpond à la 
moyenne proportionnelle harmonique š les petites, qui ont 15 pieds de largeur & 20 de 
loogueur devraient Таграйег de fort peu , par leur hauteur de 18 pieds, la moyenne рго. 
portionnelle aritmethique ; les moyennes feraient hautes felon la proportion harmonique. 

, La largeur du corps du milieu eft au total de la Façade come та 2, 
Planche 39. сей à dire une octave; & les deux ailes dont elle ей Напдиее font pref- 
que à Puniffon avec le corps principal. Les colonnes [de l Ordre à rez-de-chauffée , 
qui repofe fur un focle , font loniques; l'eotablement eft Ja cinquiéme partie des co- 
lonnes; le diamètre de P Ordre fuperieur, qui ей Corinthien, a une cinquième partie 
de moins du lonique, & fon entablement correfpond à cette proportion. 

La Facade ей terminée par le Fronton que Palladio était dans l'ufage de mettre à 
fes bàtimens, & qui eft furmonté par des Statues, qui lui fervent d'ornement. 

Palladio a menagé, dans cette belle maifon, toutes les pieces qui font neceffaires 
pour loger un Шойге $ riche particulier , вс il les а arrangées fort fenfement. Ш пу 
manque que les écuries & les lieux qui en dependent, ёс qu'on aurait aufi placé à 

pro- 


Planche 37. 


(а) Dans le deffein, l'entrée пей pas d'un quare (5) Palladio Liv. П. chap. 17, 
ré parfait, quoique, felon le texte & les : 
nombres, elle dit l'être. 


Тот. IV. 1 
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propos, fi le bâtiment avait еге exécuté. Il refulte de tout cela que la commodité, 
la nobleffe & Г elegance 5 у trouvant réunies, on peut le regarder comme un ouvrage 
parfait. ll y a des gens qui n'approuvent pas les éfcaliers ovales ou ellyptiques , qui 
en voudraient de plus commodes & plus conformes à la nobleffe des Appartemens , des 
Portiques, de la Salle & de l'entrée, & qui exigeraient que les petits efcaliers fuffent 
dumoins eclairés, quant à moi, je fuis d'avis que Palladio n'a pas crü à propos de 
perdre une portion confiderable de l'aire pour faire de vattes éfcaliers, d'autant plus 
que quoique la maifon le foit elle même, се п ей pas un de ces batimens majefiucux 
qui exigent neceflairement des efcaliers magnifiques. 


PLANCHE XXXVII. Plan. 
PLANCHE XXXVII. Façade. 
PLANCHE XXXIX. Coupe. 


INVENTION DE PALLADIO 


POUR UN LIEU ОП ON LUI DESTINA 


Ao NT Сон Be Nee n 


Le bâtiment que j'offre en trois Planches a été publié par ۲ Auteur dans le fecond 
Livre, chap. 17, de fon Architeéture, & define, auffi qu'il le dit, pour le Comte 
Jacques Angarano , le meme à qui il еп а dedie les deux premiers Livres, & que dans 
la dedicace il appelle fon bienfaifant & généreux protecteur. ll ей naturel que Palladio 
_ аи employé toutes les reflources de fon génie pour correfpondre en quelque forte aux 
obligations qu'il avait a ce Seigneur, & qu'il rappelle dans cette mème ериге dedicatoire. 
Phede 40. ` L aire de ce bâtiment eft un quarré long de deux largeurs & prefqu’ un 
cinquième у il devait être ifolé, ce qu'on reconnaît aux fenêtres ouvertes 

aux côtés, ёс aux colonnes dont ils font ornes. ll fuffit de jetter un coup d'oeil fur le 
Plan de cette maifon & de lire la defcription qu’en fait P Auteur, pour fe convaincre | 
que la di(tribution intérieure en ей on ne peut pas plus judicieufe & régulière. La mai» 
fon qui fuit, dit-il, бай defhace pour le Comte Jacques Angarano, qui voulait la bâtir dans 
un endroit de la Ville. Les colonnes de а Façade font d Ordre Compofite ; les 
Planch € 41+ chambres å côté de P entrée ont de longueur um quarre СУ deux tiers (a); tout 
pres il y a un cabinet, ан deffus du quel eft une mexanine. Û оп рае enfuite dans une Cour 
г environnée de lieux couverts; les colonnes от 36 pieds de longueur (b); derriere ces 
TAE dde colonnes il y a quelques pilaftres, que Vitruve appelle Parattratices, ©" qui foztien- 
gent le plancher du fecond Portique. Au deffus de ce Portique, С’ à niveau du plancher du dera 
nier étage, il y en a un autre, qui eft découvert ) a des balufirades tout autour. Plus avant 
on trouve une autre Cour, environnée ації de lieux couverts; Je premier Ordre des colonnes eft 
Dorique (с), le fecond lonique ; dans cette Cour font les éfcaliers (d) СУ les écuries; on pour» 
rait y placer аи les cuifines ) des logemens des domefliques. Pour ce qui regarde la partie 


Jepe» 
(a) La largeur & la longueur des chambres et (с) On a fait la hauteur de huit diamètres, 
une {exte majeure, & la hauteur, une mo- pour arriver avec l'Ordre Dorique à celle 
yenne proportionnelle arithmétique. du premier étage. те 
(2) Les colonnes ifolées ont une proportion moins (4) Il faut remarquer que ces éfcaliers montent 
degagée que celles de la Façade; precau= les uns contre les autres, comme dans la 
tion que l'Auteur a crü devoir prendre . тайоп de S. E. М. Leonard Mocenigo, dont 
peut-être parceque l'aire qui les environne jai parlé dans le troifiéme volume, pag. 25. 


diminue tant foit peu leur diamètre. 


Х 35 Х 
fuperienre de la maifon, la Salle n aurait point de colonnes, СУ le plancher en arriverait јајда? 
au toit; les chambres feraient ації bautes que larges, Cy 4 y aurais des cabinets (У des mé 
ganines comme dans la partie inferieure. Au deffus des colonnes de la Façade on pourrait fora 
mer une galerie, qui renffirazt fort commode en plufieurs occafions 。 

La defcription de I Auteur ей fi claire & fi circonftanciée, que tout ce qu'on pour- 
rait ajouter ferait, å mon avis, inutile. Je crois cependant devoir indiquer les propor- 
tions qu'il a employees pour donner de la fymmetrie a la Facade, с eft a dire les 
rapports qu'il y a entre la largeur & la hauteur, entre quelques parties & Ї enfemble. 
Je vais auf marquer les règles d’après les quelles il a proportionné les parties intérieures. 

Je trouve que la hauteur de la Façade, fans l'attique, a, avec la largeur, un rap- 
port de 1 å 2, сей à dire d’octave. La hauteur de l'attique avec celle des colonnes 
eft dans la proportion de la double octave, favoir de 1 à 45celle du piédeftal, ou Ste- 
reobate, avec fon focle, eft à l’attique come 8 à о, ce qui fait une feconde majeure. 

Les chambres du premier etage font d'une proportion trés-elégantes les plus grandes, 
qui , à ce qu'en dit Palladio, font longues d'une largeur & deux tiers, ont un rapport 
de 3 å $, ce qui fait une fexte majeure, & font mefurées avec la moyenne propor- 
tionnelle arithmétique. Il faut obferver que les trois dimenfions, la largeur, la hauteur 
& la longueur, forment une progreffion arithmétique afcendante, 3, 4, $. La largeur 
du Veftibule, a, avec fa longueur, un rapport de 3 à 5; la proportion des cabinets 
eft comme 2 à 3, ce qui forme une quinte, & avec leur hauteur, qui eft une mo- 
yehne proportionnelle arithmetique, on trouve une proportion géometrique afcendante. 

Il y a, dans ce bàtiment, encore quelque autre partie qui meriterait d'étre exami- 
née, mais pour abreger, j'en laiffe le foin aux Amateurs. 

Si cette maifon avait été bâtie, elle aurait été fans contredit aufi elegante que ma- 
jeftueufe з с ей ce dont chacun peut fe convaincre єп examinant le Plan, la Façade, 
& la Coupe, que pour plus de clarté j'ai ajoutée aux deffein de Г Auteur. Oa voit 
dans le total la commodité, la beauté, & la nobleffe alliées parfaitement enfemble. | 

Une Facade des plus ornées (4), un Veftibule ації majettueux que régulier, des 
Cours, des Portiques elégans, des Appartemens commodes, des éfcaliers éclairés & bien 
placés, des greniers; des écuries, des lieux de fervice, tout cela forme un bâtiment 
tres-proportionne à la figure de-P aire, qui fait briller Y habileté & les talens de Г 
Auteur. 


PLANCHE XL. Plan. 
PLANCHE XLI, Façades 
PLANCHE XLII. Coupe. 


MAI- 
(a) Dans le deffein de la Façade publié par I dre, j ai cri devoir faire les fenêtres avec 
Auteur il n'y a aucun ornement ni fur la la decoration qui peut combiner avec des 
Porte, ni fur les Fenêtres. Сей peut-être entrecolonnemens fiétroits. Comme celui du 
parceque ce deffein ей fait en petit: mais milieu Гей аи extrêmement, il eft impofe 


en réflechiflant à la magnificence de Г Ore fible de mettre des ornemens à la porte. 
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JEAN BAPTISTE DE LA TORRE. 


Le Comte Jean Baptifte de la Torre, d'une famille des plus diftinguées de Verone, 
chargea Palladio du deffein d'une maifon qu'il voulait bâtir fur la Bra, Place ma» 
gnifique de cette belle Ville. Des evenemens fåcheux s’oppoferent à l'exécution de се 
projet, & il ne гейа que les deffeins du bàtiment, que Palladio a publiés dans le fe- 
cond Livre de fon ouvrage, chap. 17, avec une courte defcription, qui ей cependant 
fort claire, & que je viens de recopier. Voici les propres paroles de I Architede. 
Le Comte Jean Baptifte de а Torre avait defline de bâtir la maion qui fuit dans un ena 
droit ди on appelle la Bra, une des Places principales de Verone. 1 devait у 
avoir un Jardin СУ toutes les pieces nece(faires a une maijon qu on veut rendre 
aufi commode qu elegante. Les premieres chambres auraient ete voutees, СУ au deffus des plus 
petites il y aurait eu des mezanines, aux quelles devaient conduire les efealiers derobes. Les 
fecondes chambres, Рей a dire celles de l'étage fuperieur, auraient cte a folives. 
La Salle devait être eldvee jufqu au toit, СУ a niveau ай dernier étage il у aus 
rait eu un corridor ou galerie, éclairée par le Portique, СУ par les fenêtres fur le côtés. 
Palladio divifa les parties de cette maifon avec la magnificence & la jufteffe qui ac: 
compagnaient toujours fes ouvrages. П devait y avoir des chambres de différente gran- 
deur, des Portiques, des Salles, des mézanines, plufieurs éfcaliers, enfin une Façade 
magnifique, digne de l'illuüre Familles qui devait occuper cette maifon, de la belle 
Ville où elle devait être Баце, & de la renommée de fon Architecte. 


Planche 43. 


Planche 44. 


PLANCHE XLII, Рин. 
PLANCHE XLIV, Façade. 
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M A I S O N 


POUR LE CHEVALIER 


JEAN BAPTISTE GARZADORE. 


Si tous les bätimens dont Palladio a fait les deffeins avaient été exécutés, que fa re- 
putation en ferait augmentée! Celui qui fuit en eft une nouvelle preuve. Il a 6 
cette maifon pour М." le Chevalier Garzadore, & il en a donné la defcription fuivante. 
F ai define, pour le Chevalier Jean Варийе Garzadore , Gentilbomme Vicentin و‎ une maifon 
; dans la quelle il y a deux Portiques d' Ordre Corintbien , I un fur le devant, P 
Planche 45: autre fur le derrière. Ces Portiques font plafonnés у auffibien que la Salle a rez-de- 
ebau[fée que Pon a menagte dans la partie la plus intérieure de la maifon , afin qu elle ait de 
la fraicheur pendant l'été & où il y a deux rangs de fenêtres (a). Les quatres colonnes qu on 
Planche 46 y voit foûtiennent le plafond, © affurent le plancher de la Salle fupericure, qui eft 
| ° quarrée, fans colonnes, СУ qui a autant de largeur que de bauteur, plus la grofeur 
de la corniche. La bauteur des voûtes des grandes chambres eft menagée d'après la ۵ 


metbode dont on fe fert pour celle des vontes; celles des cabinets font bautes de же pieds. Les 
chams. 


(4) Dans le Рап deffiné par l Auteur, cette à dire de la méme longueur que les deux 
Salle eft marquée 27 pieds & demi, tandis Portiques à rez-de-chauflée . 
qu'elle devait l'être de зо & demi, сей | 
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chambres de P étage fuperieur font enfolivees. Les colonnes des feconds Portiques font 4 Ordre 
Compofite, 67 on les а rabaifées 4 un cinquième relativement a celles de deffous. Ces Portia 
ques ont des frontifpices, qui, comme je Ра: remarque و‎ donnent au batiment une bauteur confía 
derable , en Рехфаціані au milieu plus qu il пе Гей aux côtes, СУ fervent pour placer les 
armes de la famille. | 

Cette maifon, dont le Plan eft prefque un quarré parfait, aurait då ètre ifolée, 
puifqu’ il y a tout autour des fenêtres, neceffaires pour éclairer les chambres. Elle 
ferait decorée par deux Façades égales, qui apparemment devaient donner fur deux 
rues, fuppofé que devant Y une il my eut pas eu un Jardin ou une Cour. 


PLANCHE XLV. Plan. 
PLANCHE XLVI. Façade. 
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DESSEINS D UN BATIMENT 


POUR MS LE CHEVALIER 


LEONARD MOCENIGO. 


Le bâtiment dont il s'agit а été deffiné pour М le Chevalier Mocenigo. | in- 
venteur nous en a laiffé les deffeins & la defcription; & уа! cru qu'il était à propos 
Фу ajouter la Coupe, pour en faciliter l'intelligence. La defcription de Palladio & 
les defleins font interés dans le fecond Livre de Г Architecture, page 78. 

Voici comm’ il en detaille toutes les parties. A Ja priere de M le Chevalier Leonard 
Mocenigo, ў ai define la maifon qui fuit, С» que Рон devait batir fur la Brente, Quatre lieux 
۱ couverts, comme des bras, d'une portion de cercle, femblent inviter ceux qui ap- 
procbent de la maifon à y entrer ; toute aupres, du côté qui regarde vers le fleuve, 
font les écuries, СУ de Й autre, les cuifines Cx les logemens pour I Intendant Cy le Fermier. Au 
milieu de la Façade ou a elévé un Portique, avec des colonnes fort proches Й une de l'autre (a); 
Planche 48. leur bautenr eft de 40 pieds; quelques prlaftres و‎ qui ont deux pieds de largeur СУ 

un pied CY un quart de groffeur, places derrière les colonnes و‎ foutiennent le plancher 
du fecond Portique; de plus, en dedans on trouve la Cour, environnee و‎ de lieux couverts а” Ordre 
lonique , dont la longueur des colonnes forme la largeur, å un diametre pres. De 
Г сае gs: la méme largeur оп. а fait les Portiques СУ les chambres qui donnent fur les Jar. 
dins, dans la тие que le mur qui fepare un corps de I autre, reftant au milieu, put foutenir 
Je fommet du couvert. Les premieres chambres ferviraient tres-bien de Salles a manger pour un 
grand nombre de perfonnes; elle fout de proportion double; celles des angles font quarrees (6) 
Сл ont les volttes en tiers point; la largeur de la chambre forme, å Гатройе, leur hauteur, 
Ку un tiers de cette même largeur en forme la courbe. La Salle eft longue de deux quarres (у 
demi; on y a mis des colonnes, pour proportionner la longueur (у la largeur a la bauteur , 
mais ce "ей que dans la Salle baje, I autre devant être abfolument vuide. Les colonnes fus 
perieures des dieux couverts de la Cour font Corintbieunes ; on les a rabaiffées d'un. cinquième, 
par rapport aux inférieures (с). Les chambres de Г etage fuperieur ont autant de largeur que 
de bauteur. Les éfcaliers font au bout de la Cour, СУ ils 5 elévent l’un contre È autre. 


Planche 47. 


II 
(4) Les entrecolonaemens laterales font d'un dire, de 16 pieds; les petites chambres, 
diamètre. вс demi, & le plus grand eft de que Palladio a marquées par des nombres, 
deux diametres. & aux quelles il donne 15 pieds de large, 
(4) Les chambres quarrées, dont parle Palladio, d'apres les mefures du tout enfemble n'en 
font celles que l'on a defliné fur les an- pourraient avoir que 12, neuf pouces. 
gles de la Façade principale. Celles du (с) La diminution des colonnes Corinthiennes 
côté qui regarde la Cour font larges au- des lieux, couverts devrait neceffairement 
tant que les Portiques circulaires, сей à furpafler le cinquieme, relativement aux lo» 


Тот. IV. K niques; 
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Il ей 2116 de juger, par la defcription & les deffeins de cette maifon, qu'elle au- 
tait été trés-magnifique & très-elégante, fi on l'avait bâtie fous les yeux de Y Inventeur. 
П n'aurait pas manqué de corriger les erreurs qui fe font gliflées dans I impreffion; 
car il n'eíl pas naturel, par exemple, que les entrecolonnemens loniques des lieux cou- 
verts, qui font d'une portion de cercle, ayent cinq diamètres de largeur (4), puifqu' ll 
n'a defline que fix de ces entrecolonnemens dans les portions de cercle. Palladio au- 
тай ації divifé un peu mieux la Cour intérieure, dont il a marque les mefures par 
des nombres, & qui a d'un cote 75 pieds, & de l'autre 59. Divifant cette derniere 
portion en cinq entrecolonnemens, outre aux colonnes accouplees des angles, & P au- 
tre en fept, l'on trouvera une difference trop fenfible entre les deux côtés. 

La divifion intérieure de cette fuperbe maifon ne peut pas manquer d'exciter Г ade 
miration des Amateurs de la bonne Architeéture. La forme elegante des chambres, la 
jufteffe de leurs proportions en prouvent la plus grande dans les idées de P Architectes 
les plus vaftes de ces chambres, qui ont 20 pieds de largeur & 40 de longueur, fe- 
raient elevees prefque avec la moyenne proportionnelle harmonique à la hauteur de 
26 pieds, 8 pouces; quelques autres, сей à dire celles qui font contigües à la Sal. 
le, auraient la hauteur de la moyenne proportionnelle aritméthique, вс toutes les au- 
tres feraient bâties avec les dimenfions les plus proportionnees; je ne les individue pas 
раг les noms de quarte, de quinte, Фойауе, «ес. crainte d'ennuyer les Lecteurs par 
des repetitions. | 

Les chambres du fecond étage, ainfi que le dit P Auteur, feraient auffi hautes que 
larges, mais la Salle ferait Байе, relativement à fon étendue; en effet, elle aurait 76 
pieds de longueur, 3o de largeur, & pas plus que 21 de hauteur, à ce qu'il parait 
par les deffeins; mais peut-etre que Palladio l'aurait exhauffée par un attique au moins 
de neuf pieds, afin de la rendre un peu plus proportionnee.. | 

Dans l'étage fuperieur, fous le toit, il y aurait des mézanines; с еб ce que mar- 
quent les quatre éfcaliers derobes qui font aux côtes des lieux couverts, & les fenêtres 
deflinees dans l'entablement mutilé de la Facade. ۱ 
. On a donné une grande portion de l'aire de cette maifon à la feule magnificence, 
ainfi que chacun peut le remarquer: en effet, on y voit trois Portiques extérieurs, ou- 
tre à quatre lieux couverts, & un Регу Ше intérieur, qui а des colonnes de trois cô- 
tes. Le Portique de devant, qui embellit la Facade principale, a fept entrecolonne- 
mens, dont le plus grand, ainfi qu'on l'a marqué dans la. premiére note, eft de deux 
diametres, & les fix autres, d'un diamétre & demi. On a defline avec la meme pro- 
portion les Portiques, de cinq feuls entrecolonnemens, qui, fuivant | Auteur, dee 
vraient donner fur les Jardins. Les colonnes des trois Portiques ont 4 pieds de diamé- 
tre, 40 pieds de hauteur, & un entablement de 8 pieds: celles des lieux couverts 
ont deux pieds вс demi de grofieur, & 22 demi de haut. Derrière ces lieux couverts 
il y a les logemens des Intendans & des Fermiers, les écuries, enfin tout ce qui peut 
rendre la maifon d'un riche particulier auffi commode que magnifique. 


PLANCHE XLVII. Plan. 
PLANCHE XLVIII. Façade. 


PLANCHE XLIX. Coupe. 
DES 


niques; car celles-ci devant arriver, avec 
l'entablement, à la hauteur de 27 pieds, 
сей à dire à celle du premier étage, & 
la hauteur, depuis le plancher du rez-de- 
chauffée jufqu'au fommet de la corniche, 
étant de 48 pieds, fi l'on en donne 27 à 
l'Ordre Ionique, il n'en гейе que 21. Di- 


vifant 21 en fix parties, comme le pretend | 


Р Auteur, вс en donnant cinq aux colonnes 
Corinthiennes, celles de deflous feraient 


de 22 pieds & demi, & le fecond Ordre 


aurait une cinquiéme partie de moins. 


(а) Dans le Plan, j ai де пе les entrecolone 


nemens loniques des lieux couverts ай nom- 
bre de dix, chacun de trois diametres en- 
viron; diftribution plus convenable à lOr- 
dre lonique, moyennant la quelle eft em- 
ployée toute la longueur que Palladio а de- 
111066 pour ces méme lieux couverts. 
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DESSINES PAR PALLADIO. 


Nor Auteur, à qui rien пе manquant de се qui peut former un Architecte 
partait, a inferé, dans le troifiéme Livre de fon ouvrage, quelques Chapitres {ur la 
maniere dont on doit batir les Ponts, tant de bois que de pierre. H у a plufieurs fleu- 
ves, dit-il, que l'on ne peut рабег а ров, сей pourquoi on a été obligé de faire 
les Ponts, qui font comme des chemins bàris fur l'eau. Il exige que ces Ponts foient 
commodes, folides, & beaux; ils auront la premiére qualité lorfqu’ ils ne s'eléveront 
pas au deffus des chemins qui y conduifent (bien entendu qu'il faut avoir égard à ce 
qui doit рабег deffous ); lorfqu’en s'elévant ils auront la montée douces & facile, «с 
lorfqu'ils feront bàtis dans les endroits les plus commodes, tant dans les Villes, que 
„dans les Provinces. | 

Palladio parle, en premier lieu, des Ponts de bois, qu'il faut quelquefois bâtir, 
dit-il, pour les incidens qui arrivent dans les guerres, ou pour procurer de la com- 
modité aux paffans en general; & il fait mention du Pont de bois qu’ Hercule a elé- 
vé à l'endroit où dans la fuite on a bati Rome. Il ajoute que ces Ponts doivent être fo» 
lides, fermes, conftruits avec de groffes poütres, deforte qu'ils ne puiffent s’ écrouler 
par le paffage des hommes & des animaux par le poids des charriots, ou par les ra- 
vages des inondations. | 

Les poütres que Гоп plante dans les eaux, auffibien que celles qui forment la lon- 
gueur & la largeur du Pont, dit-il, doivent ètre longues & trésgroffess mais comm’ 
il y a beaucoup de circonftances particulieres, il ей impoffible de donner des règles 
generales & certaines, с ей pourquoi il a publié plufieurs deffeins, en indiquant les 
mefures, afin que chacun, fuivant les cas différens, puifle fe fervir de ces exemples 
pour faire de bons ouvrages. | 

Le premier de ces deffeins, que l' Auteur a donné dans le Chapitre VII, eft d'un 
Planche $0, Pont qu'il a fait à la requifition du Comte Jacques Angarano; il ей elévé 

fans pieux dans l'eau, ainfi qu'on le voir au М. г, dans la Planche L. 

Ce Pont a été bàti fur le fleuve Cifmon, qui defcendant des Alpes, fe réunit à la 
Brenta, un peu au дейиз de Baffan. La quantité & Г impetuofité des eaux, qui cha- 
rient beaucoup de bois, ne fouffrant pas les entraves des pieux deftinés à foütenir les 
Ponts, ébranlait par un choc violent & renverfait les plus robuftes: & comme cela était 
arrivé plufieurs fois, Palladio conçut l'idée d'un Pont qui n'eut de foûtien qu'aux 
flancs (а). ll fe complüt beaucoup de fon invention, & 1l dit lui méme qu'elle meri- 
tait de la confideration, attendu que dans les circonftances dont on a parlé elle pouvait 
être très-utile. Il ajouta que les Ponts bàtis de cette maniere réuffiffent fermes, beaux, | 
C» commodes: fermes, en ce que toutes les parties fe foutiennent veciproquemment ; beaux, car le 
tifu de boiferie eft elegant; © commodes parcequ' ils font faciles СУ au même niveau du chemin. 

Le 


(а) On ne peut pas douter que l'idée de ce experience & de bardieffe ; il ft même le Pont 


Pont пе foit de Palladio; cependant, Sca- 
mozzi, qui a fait toujours les plus grands 
éfforts pour obfcurcir la glorie de сег Ar- 
chireéte, dans la feconde partie, Liv. VIII, 
chap. XXIII, pag. 347 de (оп ouvrage, 
où 11 décrit les Ponts de bois, dit, après 
avoir parlé du Pont de Cefar, & pour preu- 
ve de cette verité, nous avons vh dans Й Am 
cademie de Vicence le modéle & enfuite le Pont 
que fit un certain Maître Martin de Bergame 
fur le Fleuve Bacchiglione, hors de la Porte 
de $/* Croix. Cet homme avait beaucoup 4 


convert fur le Cifmon, que nous avons aufi 
vh, © que Palladio a décrit атр que I an- 
tre. Mais peu d'années après leur conflruction , 
qui а été faite avec beaucoup de depenfe do 
de dommages, le fleuve & le torrent les ont 
emportés, à caufe de leur faibleffes ce qui doit 
enfeigner aux Architeltes qui veulent bâtir des 
Ponts qu il faut bien prendre garde å la 17172 
поп, à le nature & d la дна те des Seuves, 
с que ceux qui préfident à l'ouvrage ne fam 
yaent avoir pour cela trop d'art & de juges 
ment. 
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Le fleuve, à l'endroit où l'on devait Банг le Pont, avait 100 pieds vicentins de 
large. Cette largeur а été Фуйбе en fix portions égales, à chacune des quelles, excepté 
fur les bord (ou l'on a placé deux pilaftres de pierre) on a mis des poütres, qui for- 
ment le lit, ou la largeur du Pont, & fur les quelles, d’autres poutres difpofées par 
le long en forment la longueur & les parapets, laiffant avancer un peu les premières 
aux extrémités. Sur les dernieres, вс perpendiculairement aux autres, on а placé les 
piliers, qui font enchaînés aux poütres de la largeur par des gonds de fer, 2085م‎ dans 
des trous faits exprès dans leur têtes, с ей a dire dans cette portion qui avance en 
dehors des autres. Les gonds, qu'il faut mettre au deffus de la droiture des piliers , 
doivent étre percés en plufieurs endroits, pour les y clouers & dans la partie inferieu- 
re, ils doivent etre gros, avoir qu'un feul trou, & étre arretés au deílous avec de 
petites barres de fer afin que le tout foit connexé de maniere, que les piliers و‎ les род 
tres de la largeur & celles des parapets ne forment qu'une feule piece. C'eft en cet- 
te maniere, dit Palladio, que les piliers foutiennent les poutres de la largeur СУ font foutenus 
à leur tour par les bras qui paffeut d'un pilier å l'autre ; de forte que toutes les parties fervent 
d'appui les unes aux autres, СУ que plus il y a de poids fur le Pont, plus elles fe joignent ene 
fembie СУ rendent ferme l'ouvrage, Les bras СУ les autres poutres qui forment le tifu du Pont 
пот pas plus d'un pied en largeur Cy de trois quarts en gro[feur ; pour les poutres qui forment 
de lit, Cef a dire qui font placées fur la: longueur و‎ elles font encore plus minces. 

Dans la vue de faciliter P intelligence, j al marque ci-deflous les noms avec les quels 
Palladio a indique les différentes de ce Pont. | 


Flanc du Pont. || 

Pilaítres fur les bords. 

Tetes des poütres formant la largeur. 

Poütres qui forment les parapets. 

Piliers. | 

Tetes des gonds avec les petites barres de fer. 


Op > 


гр 


PLANCHE L. 
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G. Bras oppofes les uns aux autres qui foütiennent tout l'ouvrage. 

Н. Plancher du Pont. | 

Poütres qui forment la longueur & avancent hors des parapets,‏ ا 
dans les quelles on fait des trous pour les gonds-‏ _ 

K. Petites poütres qui forment le chemin du Pont. 


Da. le meme Livre Ш. Palladio nous a 12106 trois autres Ponts de bois, dont les 
defcriptions fe trouvent au Chap. 8, ой il dit qu'il faut les elever fans méttre de 
pieux dans l'eau, ainfi que Рей le Pont du Cifmon. | 
De ces trois Ponts, qu'il dit être trésebeaux, il nous а 12108 les deffeins, que je pre- 
fente dans une feule Planche, сей à dire dans celle qui contient le Pont du Cifmon. 
Quan; au premier, marqué par le N. 2, Г Archite&e ordonne en premier lieu que les 
bords foïent bien fortifiés avec les pilaftres qu’ un fage Architecte croira les plus con- 
venables felon les circonllances des lieux; il veut audi qu'à quelques uns de ces bords 
on place une des poütres deflinées à determiner la largeur, «с qu'on difpofe au deffus 
celles qui doivent fermer les parapets, & dont une des extrémités doit repofer fur le 
bord, en 5 y arrérant. Au deflus de ces poütres, «с perpendiculairement å celle qui for- 
ment la largeur, il faut mettre les piliers, enchaînés à ces mêmes poútres par des 
gonds de fer, qui feront foutenus par les bras, & bien affurés aux extremites du Pont, 
сей à dire dans les poütres qui forment les parapets, au deffus des bords. Enfuite, 
laiffant un éfpace, égal a celui qui eft entre le bord & la premiere poütre de la lar- 
geur, entre celle-ci & fa compagne, on Г enchainera avec les piliers de la meme ша- 
niere, & on en fera autant de toutes les autres poútres. Ces piliers ferout foutenus 
par leurs bras, & on prendra garde qu'à la moitié de la longueur du Pont il у en 
ait un qu’ appuyeront les deux bras, s'y rencontrant enfemble. Sur la partie fuperieure 
des piliers, on mettra d'autres poutres qui 5 étendront de l'un à l'autre, les joindront 
enfemble, & formeront, avec les bras affurés fur les bords, une portion de me Pal- 
| adio 
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ladio fait remarquer qu'en conftruifant un Pont de cette façon, chaque bras Jontient fon 
Pilier, chaque pilier les poutres formant la largeur СУ les parapeis ; de forte que chaque partie 
а fa portion de poids. li continue en difant: ees fortes de Ponts font larges aux extrémités СУ 
Je reireciffent vers le milten de la longueur. ; ۱ 

Noms des pièces necefläires pour la conftruction du Pont qu'on vient de décrire. 


) A. Elevation du Pont. 

В. Tetes des poutres formant la largeur. 

Poütres difpofées fur la longueur. 

Piliers. 

Bras qui, arrêtés dans les poütres de la longueur ,foutiennent les piliers . 


C. 
D. 
Е, 
F. Poutres qui lient un pilier avec!’ autre, & forment une portion de cercle. 
. Fonds du fleuve. 


PLANCHE L. a 
H, Plancher du Pont. 
K 


) 
) 
) 
) 
) 
№. 2. ) 
) 
| ) І, Premières poütres qui d’un côté font appuyées fur le bord, & de 
) l’autre à la premiere poütre de la largeur. 
) Secondes poütres appuyees fur la premiere & la feconde de la largeur. 
) L. Troifièmes poutres appuyées fur la feconde & la troifiéme de la largeur. 
Ces poütres formant la largeur font foütenues par les piliers aux quels 
elles font enchainées, вс ceux-ci par les bras. 


Г. partie fuperieure du fecond Pont, marqué раг IN. 3, foütient tout la char. 
ge, & ей formée d'une portion de cercle, moindre du demi cercle. Ses bras, qui s' 
étendent d'un pilier à l'autre, fe croifent au milieu des éfpaces. Les poútres qui for- 
ment le plancher du Pont font enchainées aux piliers avec les gonds, auffibien que 
dans les autres Ponts qu'on vient de décrire. 

Palladio dit аи que pour augmenter fa folidité du Pont on pourrait ajouter aux 
extrémités deux poutres, qui ferviraient де foütiens, affurées d'un côté dans les pila- 
fires & de l'autre fous les premiers piliers. ۱ 


Noms des pieces, felon Palladio. 


) А. Vue du Pont par le côté. 
) В. Рошгев qui forment les parapets. 
: ) C. Tétes de poutres formant la largeur. 
PLANCHE Г. ) D. Piliers. 
IN- 3. ) E. Bras du Pont. 
) F. Poütres, qui placées fous le Pont aux deux extrémités, aident à 
) foütenir le poids. | 
) G. Plancher du Pont. 
) Н. Fonds du fleuve. 


Le troifième Pont inferé dans la mème Planche, & marqué par le N. 4, eft d'une 
portion de demi cercle; on pourrait P exécuter avec une courbe plus ou moins grande 
` felon la largeur des fleuves & la fituation. La hauteur du Pont, ou la partie qui con- 
’ tient les bras, doit avoir, fuivant I Auteur, un onzieme de la largeur du fleuve; &, 
pour rendre l'ouvrage folide, il faut diriger les coins formés par les piliers au centre. 
Les piliers doivent foutenir les poutres de la longueur & de la largeur du Pont. On 
peut alonger tous les Ponts fuivant le befoin, en proportionnant cependant leurs par- 
ties aux aggrandiflemens refpectifs . 


) А. Vue du Pont. 

B. Plancher. 

С. Piliers. 

D. Bras qui arment & foutiennent les piliers. 
Е. Têtes des poutres formant la largeur. 

F. Fonds du fleuve. 


Tom, IV. | L, PONT 


) 
PLANCHE L. ) 
№. 4. ) 
) 
) 
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9 1 
© H n'y avait dans la Ville Байап d'autres objets dignes d’ admiration que le Pont 
de bois de Palladio, cela feu! fuffirait pour lui donner de la renommée. 

Ce Pont а été conítruit еп 1570 (а), & оп en trouve le deffein dans le troifième 
Livre des œuvres de P Architede. Па été extremement endommagé, & parceque la 
тапеге dont on l'a conftruit n'était pas айег folide, & parceque les eaux de la Bren- 
te, qui debordent fouvent, & dont le cours eft des plus rapides, l'ont confumée in» 
fenfiblement. Pour reparer ces dommages, on a changé quelques piéces, alterant à la 
verité la pureté de la première idée, mais fans la défigurers deforte que les Connaik 
feurs peuvent aifément y réconnaitte la main & le génie original de Palladio. 

La largeur du Pont ей de 26 pieds & 1a longueur de 180; elle ей di- 
vifée en cinq parties égales, par quatre rangs de pieux, outre ceux des 
extrémités. Chaque palée eft compofée de huit pieux quadrangulaires, dont chacun a, 
de tous les côtés, un pied & demi de grofleur ёс зо pieds de long; ils font plantes å 
deux pieds l'un de l'autre. Quelques groffes poütres, dont la longueur égale la largeur 
du Pont, font placées, & bien aflurées avec des clous, fur le teres des pieux qui for» 
ment les palées, & les joignent enfemble. Sur ces poütres, que l'on nomme che- 
vrons, il y en a huit perpendiculaires à celles de deflous, qui forment la largeur du 
Pont, & qui vont d'un ordre à l'autre des pieux compofants les pales; & come 
me d'une palée à l'autre la diftance ett confiderable, P Archite@e a mis, entre les 
poütres ou chevrons qui forment la largeur du Pont & celles de la longueur, d'au- 
tres pièces, qui foütenant une partie du poids, fervent au de modillons & contris 
Бием à Р ornement du bâtiment. 

L' Auteur, prévoyant que les poütres de la longueur n'ayant d'autre appui que les 
palées qui font à 34 pieds & demi l'une de l'autre, auraient pü aifément fe courber, 
а placé à chaque efpace d'autres poütres, foütenues par deux arbalétriers qui penchent 
Pun vers l'autre, aflures dans le pieux des palees, deforte que l'ouvrage en reçait la 
plus grande folidité. Се tiffu ingenieux réunit à cet avantage celui de prefenter un 
coup d'oeil agréable, car l'on voit cinq arches, de la forme que la песейиё fuggera 
aux hommes dans les premiers tems, c' eft à dire avant que P Architecture eur trouvé 
la maniere de travailler 165 pierres, вс füt dévenue un art dirigé par des principes 
folides (2). | | 

La matiére dont le Pont ей bati, quoique de la meilleure qualité, c'eft à dire de 
larix & de chene, étant toujours expofée a l'ardeur du Soleil, à la pluye & aux 
neiges, devait neceffairement pourrir вс être confumée. С” ей pour remedier, autant 
qu'il était poflible, à cet inconvenient que Palladio fit au deffus du Pont un couvert 
foutenu par des colonnes 4 Ordre Tofcan, entremelées de baluitres qui fervent Фар» 
pui & prefentent un coup d'oeil agréable. 

Oa a fait beaucoup d'éloges à Palladio fur fon invention, mais un Ecrivain mos 
derne a tàché de lui en faire perdre le merite, en l'attribuant à un autre Architecte, 
quoique Palladio Гай publiée fous fon nom, dans le Livre Ш, chap. о. de fon Ou- 
vrage, ou il en a meme inferé les deffeins. 

Je crois à propos de rapporter ce que le celèbre М." Temanza a écrit fur сег arti» 
cle. Malgré, dit-il, une declaration fi peu equivoque, que Palladio a fait devant tout le mons 
de dans fes Livres la méme année que le Pont a été бай, С» malgré une tradition conflante و‎ 
ål Je trouva, il y a quelque tems, un certain D. François Memo (с) de Baffan, qui 5 eft en 
gage à foutenir que ce Pont پر‎ eft point l'ouvrage de notre illufire Architecle, mais qu il n'en а 
йе que Г executeur, en fuivant l'idée de celui qui avait été détruit deux ans auparavant. 


La fincerite de Palladio СУ I inimitable modeftie qui éclate dans fes ouvrages, Juffijent pour 


Planche 51. 


; le la- 
(а) Temanza. Vie de Palladio. (c) Vie de Barthelemi Feracino, écrite par D. 
(4) Vitruve traduit & commenté par Monfei- François Memo. Venile 1754. chez Remon- 


басы: Daniel Barbaro. Liv. П. chap. 1. dini. 
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Je laver d'une imputation fi odieufe. Il f en fant beaucoup qu il eut befoins d'établir fa repu- 
tation fur des menjognes ; fon merite était deja reconnu СУ admiré de tout le monde (а) 

M: Temanza donne, dans la Vie de Palladio, tant de preuves de ce qu’il avan- 
се, qu’on ne peut plus conferver de doutes fur le veritable Auteur de cet admirable 
ouvrage, que je prefente dans la Planche Ll. ll eft digne de Palladio, & fait cons 
naitre combien il excellait meme dans cette branche d'un art dont il a fi bien con- 


tribué à la perfection. 


) T. Ligne de la furface de l'eau. 

) A. Vue du Pont du соге du flanc. 

) B. Ordres des poütres plantées dans le fleuve. 

) C. Тегез des chevrons. 

) D. Poütres qui forment la longueur du Pont, au deflus des quelles 

) on voit les 161е5 de celle qui forment le plancher. 
PLANCHE LI.) E. Poütres qui penchant Ї опе vers l'autre, vont fe réunir à d'au- 

) tres poütres placées au milieu de la diftance qui fepare les 

) rangs des pieux, deforte que dans cet endroit elles font doubles. 

) F. Colonnes qui foütiennent le couvert. 

) G. Vue d'un des bouts du Pont. 

J H. Plan des rangs des pieux avec les arbalètriers, qui empêchant que les 

) bois entraînés par les eaux ne choquent les memes pieux. 

) I. Echelle avec la quelle tout l'ouvrage ей mefuré. 


(а) Vie des Architectes, par М. Thomas Temanza, &c. бес. Seconde partie, pag. 303. 
Venile 1778. chez Charles Palefe. | 


DES PONTS DE PIERRE. 


Ans avoir donné des inftructions relatives aux Ponts de bois, Palladio parle de 
ceux de pierre. Le 107% Chapitre de fon ouvrage roule fur la maniere de les bàtir & 
{ur les quatre parties effentielles de ce fortes d’ edifices, сей a dire, les butées, les 
pilafires que l'on planie dans l'eau, les arches foutenues par ces pilattres, & le plan- 
cher qu'il faut elever fur les arches. | | 

Il avertit en premier lieu que les butées des Ponts de pierre doivent etre folides, 
en proportion, & реш-еше davantage, de la ргеШоп des arches, qui refulte de deux 
forces combinées, de la gravité & de la pouflee. Le moment de cette combinaifon 
des forces ей affujetti à ua calcul géometrique, & а été marqué precifement par Г 
Archite&e Bora (a), par le celèbre Comte Francois Riccati (2), & par plutieurs 
autres qui ont traité profondement cette matiere. 

Notre Auteur veut que les pilaftres qui foütiennent les arches des Pont foïent en 
nombre pairs car, dit-il, /a mature а ат produit toutes les chofes deftindes a foutenir quels 
gue poids, comme on le 202 par les jambes des bommes СУ de tous les autres animaux; d ails 
leurs се compartiment, qui augmente la folidité, forme ації un coup d œil plus agréables Il 
ajoute que formant пое arche au milieu du fleuve, celle-ci reçait neceffairement le 
filon de l'eau avec plus d'impetuofité, & le cours n'en ей pas empêché par le pila. 
fire, comm il arriverait fi les arches étaient de nombre pair. 

Palladio infifte fur ce que les fondemens foient placés dans un terrein folide, au de» 
faut du quel il fuggere les paliffades de bois de chene, avec des pointes de fer. Les 
pilaftres, fefon lui, ne doivent avoir ordinairement ni plus de grofleurs que la quatriés 

me 


(4) Traité de la connaiffance pratique des refi- Turin, 1748. dans Г Imprimerie Royale. 
ftances, demontrées geomerriquement par (0) Lettres du Comte François Riccati, de Tree 
Г Archiiecte Jean Варийе Borra, бїс. ёс. vile, с. Trevile, 1763. chez Jules Trento. 


————— 
. 
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me partie de l'ouverture des atches, ni moins que la fixième. Ces pilaftres doivent 
être formés de groffes pierres, jointes enfemble avec des clous, afin qu’ elles foient 
adherentes & ne forment qu’ une feule pierre. Palladio exige ашћ que les fronts de 
ces pilaftres foient angulaires aux extrémités, Сей à dire à angles droits, ou à demi 
cercle, afin que fendant les eaux, ils s’oppofent aux matières qu’ elles peuvent charier, 
les obligeant à decliner, & à diriger leur cours vers les arches, ce qui preferve les 
pilaftres des chocs violents. Il avertit aufi, dans le meme chapitre, que les arches 
doivent étre extremement folides pour ne pas ceder aux poids immenfes qu’ il leur 
faut foütenir, & pour refifter au paflage continuel des charriots, des carroffes, & de 
toutes fortes de voitures. И veut que le plancher foit pave avec le plus grand foin, 
afin qu'il foit durable & commode pour les hommes auffibien que pour les animaux, 
& qu'il y ait des divifions qui facilitent le paffage des uns & des autres. | 


Aprés avoir donné tous les preceptes, l' Auteur décrit un trés-beau Pont de fa facon 
BEN ЪЁ S. lol £3 
DU PONT РБРЕ:ЕЖА Oı 


Ао chapitre 13%, Palladio donne la defcription & les deffeins d'un Pont magnifi- 
que, que lui méme il appelle très-beau. Ce Pont devait être bâti, à ce qu'il dit, 
dans une des plus vaftes, des plus illuftres & des plus commergantes Villes d'Italie, . 
fur un fleuve trés-large, & à l'endroit où s affemblent les Négocians de prefque tou- 
tes les parties du monde pour leurs affaires de commerce (2). 

Palladio, dont les idées étaient toujours magnifique, inventa un chef d'œuvre, où 
toutes les beautés du reffort de P Architedure fe trouvent réunies à une folidité for 
prennante. Peut-étre qu’ ayant fait de profondes études fur les reftes de l'ancienne 
Rome, l'idée des Ponts Romains a facilité fon entreprife; quoiqu’ il en foit, il ей 
affuré que fi ce Pont avait été executé, il aurait augmenté les beautés de la fuperbe 
Ville pour la quelle cet inimitable Агсвиейе P avait define (6). - i 

С” ей peut-être å la différence Ф opinions ou à quelque chaufe qui nous ей cachée 

qu il 


(а) Ма Temanza fuppofe, & сей, à mon avis, (8) Le celèbre Comte Algarotti, dans une Let- 


avec raifon, que le Pont dont il 5 agit 
ait été deftiné pour le Rialto de ۰ 
Voici ce qu'il en dit dans la Vie de Pal- 
ladio, en parlant des quatres Livres publiés 
par lui même. 1} enrichit ай се Livre de 
la magnifique idée d'un Pont de pierre 8 
` гуай arches .... & rapportant le texre mè- 
me de Palladio, il ajoute фи оп devair le 
bâtir au milieu d' une Ville des plus vaftes & 
des plus nobles @ Italie... Cette Ville, ajoute 
M. Temanza, eft Venife, & le Pont devait 
être båri å Rialto. Des le commencement dw 
XVI. fiecle, la Republique de Venife avait 
véfolu- de demolir la Pont de bois qui véunif- 
fait les deux plus confiderables quartiers de la 
Ville, & Фу en fubjtituer un de pierre des 
plus magnifiques ; с eft pourquoi, Frere Jocon- 
de en fit le premier deffein, enfuite Michel 
Ange Buonarrota en donna un autre .... & 
ajoutant ce qu'a écrit Scamozzi à се fujet, 
il dit: Sanfovin & Palladio ons auffi prefen- 
sé des дейет pour ce Pont. 


tre interée dans le 708 volume de la Col- 
le&ion de fes ouvrages, imprimée à Cremo- 
ne, donna la defcription d'un tableau qu 
i| voulait faire tracer par un Peintre habi- 
le, reprefentant le Pont де Rialto. П 5 
exprime ай: As Пей donc du Pont de 
Rialto tel ди on le voit actuellement, ©’ que 
eft l'ouvrage Ф un certam Jacques ( il voulait 
dire Antoine), on а mis le Pont deffiné par 
Palladio pour le méme endroir, qu eft le 
plus beau & les plus magnifique que Pon pmf- — 
fe voir. On dit que Freve Joconde en avat 

déja fait un девет, © que Michel Ange еп 
donna un autre, dont Vafari fait les plus. 
grands éloges; mais j ai peine d me perfua- 
der qu il pút furpaffer pour la fimplicité, la 
beauté & la régularité de D Architetture се ۶ 
de Palladio, au quel il ne mangue nå co» 


lonnes, ni niches, пі flatues. 
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qu'il faut attribuer la préference qu'ont donné les Prefidens à l'ére&ion du Pont au 
. modèle d’ Antoine de Pont fur le magnifique deflein de Palladio (4). 
РІ Тоше la largeur de се Рош eft divifée, ainfi qu’on le voit dans le 
anche 52. : dois : ۱ ^: 1, 
deflein, en trois parties, dont celle du milieu eft fort large; les deux la- 
terales ne le font que de la moitié ou peu davantage. Sur les deux parties laterales 
il у а 72 boutiques de la plus elegante ftructure و‎ avec des chambres au deflus, pour 
les Marchands qui devaient les occuper. Ces boutiques auraient été fort utiles, car 
leurs loyers auraient Той à payer les interets du fonds employé pour le bâtiment, & 
cela d'une maniere fort noble. 


Poe, rons principal, decorent ce fuperbe Pont, & un autre, au Corinthien, 
mais plus petit, en orne les butées qui doonent fur l'eau. Trois fcalinades cooduifent 
aux Portiques, fitues aux bouts du Pont; dont le plancher ей à niveau du plancher 
des Portiques. Il eft aifé de juger que ces chemins & les différens Portiques, ou les 
Negocians devaient s'affembler pour vaquer à leurs affaires, auraient été de la plus 
grande utilité. | | 

Le Pont devait ètre de pierre d’Iftrie, dans la quelle le cifeau peut penetrer, 
quoiqu' elle foit extrèmement dure. Les deux pilaftres qui foutieanent les arches ont 
de largeur un quart de l'ouverture de la principale, & un tiers & demi de celle Jes 
autres. La largeur des archivoltes eft un onziéme de l'ouverture des arches lateraies, 

& un douzième de celle du milieu. Les entrecolennemens des Portiques font du gene 
те Әу оғ, с eft à dire de deux diamètres de colonne. 

Les Ordre Ф Агсриейиге elegamment places, les frontons, les bas.reliefs, les ni- 

ches, les ftatues, la folidité, la magnificence, les materiaux, tout aurait contribué à 
former un enfemble qui ne pouvait rien laifler à defirer. 


) А. Сей la grande & belle rue au milieu du Pont. 

) B. Rues laterales, 

| ) С. Les boutiques. | 

PLANCHE Lll. Plan. ) D. Portiques aux bouts du Pont. 

) E. Efcaliers qui conduifent aux Portiques. 

) Е. Portique du milieu, au deffus de la grande arche du Pont. 
Les parties de I klevation correfpondent à celles du Plan, 

ce qui nous difpenfe d' en donner d'autres declarations. 


) C. Facade des boutiques en dehors, c'eft à dire fur le fleu- 


) ves dans l'autre partie, qui ей vis-à-vis, on voit celle | 


PLANCHE LIII. F Mat des memes boutiques du cóté des rues. 
) G. Ligne de la furface de l'eau. 


(a) Le Comte François Algarotti, dans la méme res formant une grande arche, avec. cent pieds 
Lettre ajoute: Sachez, que le Pont de Rialto, de diamézve , & qui eft chargé de deux rangs de 
malgré fa renommée, n a d'autre merite, fi boutiques, de P avcbiteHue la plus lourde © 
дев efl un, que d'être un enorme amas de pier- la plus munffade que Pon puiffe imaginer. 


AUTRE.PONT DE PIERRE. 


Das le mème Livre Ше Palladio a infere le deffein d'un autre Pont de pierre, 

qu'il avait fait, dit-il, à la requifition de quelques Gentilshommes. 

Planche 54. 6. Le Heuve, dans l'endroit ой on avait ргороје de bâtir, avait 180 pieds 
^' vicentins de large (а). L’ Architede а divifé сене largeur en trois éfpaces, 

en donnant 60 à celui du milieu, & 48 à chacun des deux autres. Les Беде" 


| dont 
(«) Mr Temanza croit que Palladio ait fait Те avoir donné le modele de celui de bois. 
deffein de ce Pont pour Baflan, avant 4 Vie de Palladio, feconde Partie, рар. 331. 


Тот. IV. 


Deux Portiques des plus beaux, d' Ordre Corinthien, que nous appelle- 
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dont la largeur eft de douze pieds, forment la cinquième partie de l'arche du milieu 
«с ja quatrieme des laterales. | | 

Ce qui eft digne d'obfervation, с eft que P Auteur a donné å ces pilaftres beaucoup 
plus de groffeur que le Pont n'a de largeur; & cela pour qu'ils рийеог oppofer plus 
de refiftance à l'impetuofité des eaux, qui entraînent fouvent meme des pierres & 中 
autres matiéres aux quelles il faut mettre des entraves. Les arches u'arrivent pas au 
deini cercle, ce qui fait que l'on y monte fans peines les archivoltes de ces arches 
ont la dixfeptiéme partie de l'ouverture de la principale, & la quatorziéme des autres. 

L’ Auteur a enrichi ce Pont de niches, de flatues & de corniches, ce qui le rend 
tres-elégant. Les premières cependant ne font pas generalement approuvées, dans V en- 
droit ой Palladio les a placées, car on pretend qu'elles nuifent, dumoins en apparen- 
ce, à la folidité d'une partie du Pont, qui ne doit pas feulement etre robufte mais 
aufi le paraître; вс quoique Palladio puiffe citer le Pont de Rimini, qui a ації des 
niches, on trouve que l'exemple ne fert à rien, lorfque la raifon y repugne. Quoiqu' 


il en foit, il eft certain que des critiques fi feveres ne peuvent produire que de mau- .- 


vais effets, en genant les Architectes, & les empechant de s'abbandoner à leur genie. 


Les libertés qui пе s'oppofent pas tout-à-fait à la raifon, font fupportables, & peut 


étre meme à defirer, lorfqu' elles augmentent la beauté des bàtimens. 
) A. Surface de l'éau. 
) В. Fonds du fleuve. | 
PLANCHE LIV.) C. Pierres qui fortent des pilaftres, ёс qui fervent à former P arme- 
) ment des voûtes. 2 
) D. Echelle avec la quelle toute l'ouvrage eft ۰ 
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